دليل السلامة عند التعامل مع البطاريات الصناعية 


1 عام علي انطلاقة 


المعهد العربي لعلوم السلامة 
سيول أسوان اخطار محطات توليد لتاتائير 
وارشادات همامة الطاقة الكهربية التوربينية الرطوبة على 


للتعامل مع السيول في المنصات البحصرية المنشات السكنية؟ 


60 عا طلاقة المعود هع 
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4 2 ما تآثير الرطوبة على المنشآت 


العار. لعلهم السلامة 
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و ا كن 
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الدکتور مهندس / > 


السلامة فى القطاع الطبی 
التخاص الاصن من الأدوات الحادة في 
رات رات 


السلامة الزراعية 
2 المخاطر السابية فى العمل الزراء 
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۳ السلامة البحرية 
0 آخطار محطات تولید الطاقة الكهربية التوربينية ‏ ۸ ۸ 


ف المنصات الد 


اكواد الأسلامة 
O‏ ۳۸ و نشر a‏ ا واد 


ن ادارة الا 


السلامة فى الملاهى والألعاب 


حوادث الصلاهی و المتنزهات 
اك 


مشاركات الأعضاء 
5A4‏ ما هي الصلة بين اتخاذ القرار غير الآمن 
واتخاذ قا ا" ,اء كمرستملك؟ 
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8 دلبل السلامة العرسة بع ۱ 


۱ ) ( مسابقة السلامة العرسة 
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مجلة السلامة العربية 


تصدر عن الم عهد 
العربي لعلوم السلامة 
5 وتختص بكل ما 
يتعلق بعلوم السلامة 
وتطوير انظمة العمل 
الآمنة ورفع كفاءة 


رئيس مجلس الإدارة 
م.احمد بن محمد الشهري 
ريس التدرير 
د.م.مصطفی الخضصري 
الرئيس التنفيذي 
د.م. 2 شرن 
المدير التنف يني 
م. | ۲ منصور 


فرق التغلديير 
م.ثالد عبد الفقام 
د.م. هائي سالم 


مدي رالتم بير 
ريم عبدالعظيم محمد 
الٍخ مج الف نی 
3 رصن 
آدمدجویل وا 
1 الف 1 
lg‏ 


التسوي ق والمبیعات 
5155.0 ۵ 6 211 2 0 2 ۲۲۱ 
الاشتراك ات السنوية 
داخل الإماراث 500 درهم 
جميع البلدان الأخرى100دوللر 


هاتف :00966567555900 


جا Lc‏ کامل على انطلا ‏ 6 المعهد | 
عام على انطلل قة المعهد TAFE‏ تیا الذي تم E‏ 
٠.6‏ | » آلد انسبئل مقا الا نحازات. 
العربی لعلوم السلامة دوه استصاع لمعه ی 00 
و السلامة. وتعزيزها في مجتمعنا العربي. 


حيث نستعرض معکم هم انجازات المعهد العربي لعلوم 
السلامة في عامه الأول: 


نقت المشاركة ٤‏ اكترفن مؤتمر عر خاص بالسلامة, وقد وصلت هذه للشارکات ال 013 
مشارکة في مؤتمراتٍ علمية, وعلی رأسها : تنظیم مؤتمر السلامة العري ق نسخته الثانية الذي 
اجتمع تخت مظلته آکثر من (. ۰ آلف شخص) من الميتمين بعلوم السلامة. 


نم م إصدار مجلة (السلامة العربية)ء وهي الأولى من نوعہا م حيث الحتوی العلمي القدم 

على اختلاف مجالاته في علوم السلامة؛ حيث استطاعت الجلة جذب فئةٍ كبيرة من الخبراء 

الذين آضافوا إليها علمهم وخبراتيم عن طریق مقالاتیم. والق تعتبر ثروة علمية لایستهان 

1 لكي يستفيد منها مجتمعنا العري» وقد جذبت مجلة (السلامة العریبة) آکثر من (۰ ۲,۰ع) 
قاری في السنة الأول. 


كما نم م أيضَا تنظیم (مسابقة السلامة العریبة), و مسابقة من نوعها ٤‏ العام 
العربي؛ حيث فتحت الباب إلى إتاحة الفرصة للميتمين بعلوم السلامة عن طريق البحث 
العلمي والابتكار لعرض أفكارهم وابتكاراتيم إلى أرض الواقع؛ حيث آشرف على السابقة لجنة 

من الخبراء والتخصصین. ۰ ومن الجدير بالذكر آنه مع الإعلان عن بدء المسابقة تقدم آکثر من 
(۱۳۵۰۰) مشترك وباحث علمي كاشفين عن إبداعاتہم انم 
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e ۲‏ 5 
شاك 11 
7 ر“ 


كما تم توقيع شراكات 5 واتفاقيات تعاون مع جہاتِ حكوميق, وغیر حکومية, بلغ 


ج 


عددها (1) جهة. وتتمثّل هذه الشّراكات واتفاقيات التعاون في إطارات البحث العلمي 
للشترك, وإثراء وتعزيز ثقافة السلامة ٤‏ عالنا العریی. 


7 ولا پسعني إلا أن أتقدّم بعظيم الشكر والامتنان والدعاع 

ات . الخالص بالتوفيق لكل من شارك وأسهم في ظهور هذا 

: الكيان العربي بالشكل الذي يليق بمجتمعنا وعالمنا 

العربي وإلى مزيد من التقذم والارتقای ونسأل الله عز 
وجل التوفيق وآلنجام عاما يعد عام 


د.م/ مصطفی ١‏ لخم ری 
رئيس تمری ر مها ا 


السلامة 5 73 5 ۲۰ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 2 ARABIAN SAFETY January‏ 5 


لو ڪڪ وھ بت 


وبالتعاون بين مجموعة (مشهداني) الدولية للمعارض والمؤتمرات 
والمعهد العربي لعلوم السلامة 


يُقام العرض الدولي الأول للأمن والسلامة (ساس إكسبو 
2 ۲0 585) على أرض مدينة العارض بدمشق 
ي الفترة 24-27 / 2 / 2022م؛ حيث صرح الدير العام 
لجموعة مشهداني (الجية المنظمة للحدث) السيد/ خلف 
مشهداني- أن تنظيم العرض في هذه الفترة جاء انطلاقًا 
من الحاجة انُلكَة للتقدّم التكنولوجي ف الخلول الأمنية 
والسلامة من حيث البزات والواصفات والتحديثات ق 
صناعة ED‏ للاقبال آلتزاید. والطلب 
على الحلول التطورة باستخدام التکنولوجیا البتكرة بحیث 
آصبحت الحاجة في الوقت الحالي هي أن تکون حاضرًا في 
الوقت الناسب بالحلٌٍ الناسب. 

وأضاف (مشهدانى) أنه ومع تزايد أهمية السلامة 
والأمن لنا جميقًا آلیوم. وإيمانًا من مجموعة مشمداني 
للمعارض بضرورة توفير الأنظمة الأمنية الإلكترونية, 
والراقبة بالفیدیو, والأمن السيبراني؛ وأنظمة التحكم 
في الوصولء والأمن الصناعيء والسلامة من الحرائق, 
وحمابة المتلکات. وحماية الحیط, والأمن الادي بأنواعه 
كافة. ومجالات آخری- - آعلنت مجموعة مشهدانی الدولية 
اطلاق العرض الدولي الأول للأمن والسلامة (ساس 


السلامة العریسه يناير ۲۰۲۲ 


د 


إكسبو 2022 (SAS Expo‏ بتعاون روذعم من المعيد 
العربي لعلوم السلامة, والذي يجمع كلا من حلول الأمن 
السیبرانی, وأحدث تقنیات السلامة لحماية أصحاب 
الصلحة والأصول» ومعالجة الخاوف التزايدة من مخاطر 
الاحتیال, والاستعداد للتحدیات الستقبلية في الوقت الذي 
دی فيه ظهور إنترنت الأشياء إلى زيادة في الطلب على 
الأنظمة الاکثر ذکاة, بالإضافة لحلول الأمن الادي؛ مثل: 
إنذارات الخلاءء والمراقبة بالفیدیو, والأقفال الإلكترونية, 
وحماية الحيطء وإنذارات الأبواب, وبروتوكولات التحكم في 
الوصول, وأنظمة تحديد اليُويّة. والحماية من الحرائق, 
وأمن الأفراد. 

وسيُرافق العرض عددٌ من الحاضرات؛: وورش العمل 
التخصصية في مكانٍ يلتقي فيه كبار اللاعبين في صناعة 
الأمن والسلامة لدفع الزيد من النمو الكوّن من رقمین. 
وختم (مشهداني): اثنا زر نرخب بجميع المشاركات من الدول 
الصديقة والشقيقة لسورياء ما بعود بالفائدة على هذه 
الشرکات, وعلی صناعة الأمن الادي, والأمن السيبراني في 
دول النطفة, وهي بامشن الحاجة إليها في هذه الفترة من 
غمر البلاد. 
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آلمشهداني 


السید/ خلق آلمشهداني 
المدیر العام لمجموعه 


Security & ۷ 
Exhibition 


Damascus - Exhibition City 


24 - 27 / ۸ ۲ 2 


بالتعاون مع Organizers‏ 


Jil 5 


وت هب وی سر اج لا رم ع برام 


infoQaiss.co @) AISS.co )©( + 966 57 115 7 


من العلوم أن الاء هو الناتج الثانوي الوحيد لعملية 
احتراق الهیدروجین, ولہذا ظلّ البيدروجين على مدى 
عقود مغرتا لاعلماء باعتبارن مضق الطافة خالا من 
| الکربون, الا أن عملية انتاج الهیدروجین التقليدية الق 
تنطوي علی تعریض الوقود الاحفوري للبخار آبعد ما 
کو الال من الكررور؟ ا على اتسين 
الناتج بهذه الطريقة: البيدروجين الرماديء وف حال عزل 
ثاني اكسيد الكربون عنه يُعرفٌ بالهیدروجین الأزرق. 
أمآ البيدروجين الأخضص فأمره مختلف؛ إذ يجري انتاجه 
عن طريق التحليل الكهربائ باستخدام آلاتِ تعمل على 
تحليل الاء إلى عنصري البيدروجين والأكسجين, دون أي 
نواتج ثانوية, وکان التحلیل الکپرباتي یتطلب -ق العتاد- 
استہلاك قدر كبير من الطاقة الكهربية إلى الحذ الذي 
جعل من غير ر العقول انتاج الپیدروجین بتلك الطريقة, 
أما اليوم فقد شهد الوضع تغيرًا یعود ای سببين اثنين: 
أوليما: توافر فائض من الكهرباء التجددة یکمیات كبيرةٍ 
٤‏ شبكات توزيع الكيرباء؛ فعوضا عن تخزين الكهرباء 
الفائضة ٤‏ مجموعات كبيرة من البطاریات. يمكن 
الاستعانة بها في عملية التحليل الكهربائي للماءء ومن تم 
تخزين الكهرباء في صورة هيدروجين. 
والثاني: يرجع إلى ما تشهده آلات التحلیل الكيري من 
زيادةٍ ق كفاءتها. 
وتسعی الشرکات سعيًا ختلشا ال تطوير آلات التحليل 
الکیری الق بإمكانها إنتاج الهیدروجین الأخضر بالتكلفة 
ذاتها الق ينتج بها البيدروجين الرمادي والأزرق» وهو 
اليدف الذي يتوقع الحللون أن تتمكن الشركات من 
تحقيقه ي غضون السنوات العشر القادمة. 


ا اسال ا کتک لاس م ق انتاج 
الطاقة الشمسية, وطاقة الریاح- أن تحدّ من الاعتماد على 
الکربون في قطاع الطاقة بنسبةٍ تصل إلى نحو (8590), عبر إحلال 
الکرباء النظيفة محل کل من الغاز والفحم, ما بعض القطاعات 
الاقتصادية الأخرى: مثل: قطاعات الشحن والتصنیع, فتواجه 
دی ای ول إل لصا على امس اه ها را 
تتطلّب وقودا یسم بارتفاع كثافة طاقته, أو الحرارة النانجة عنه 
عند درجات الحرارة الال ومع ذلك لا إل هناك مستقبل 
للهیدروجین الأخضر في تلك القطاعات, ویعتمد ما ُسمّی ب 
(البيدروجين الأخضر) على الطاقة التجددة -ولیس على الوقود 
الاحفوری- ف التحلیل الکهربائی للمياه, وانتاج غاز الهیدروجین. 
ومن للنتظر آن یسهم تحویل الطاقة للتجددة للی غاز قابل 
للتخزین ف معالجة اثنتین من آبرز الشکلات التعلقة بمصادر 
الطاقة التجددة ف الوقت الحای, والتصدی لهاء فمصادر الطاقة 
التجددة غير دائمة بشکل يومي؛ إذ تعتمد الطاقة الشمسية 
وطاقة الریاح على سطوع الشمس وقوة الریاح على التوالي 
وقد لایتزامن توليدها دائمًا مع الطلب» وبغض النظر عن مدی 
توافر الکرباء» فإن کل ما نحتاجه لانتاج الپیدروجین الأخضر هو 
الاء. وجہاز يعرف باسم: (الحلل الکهربای). وبمجرد حصولك 
على هذا النتج النهائي اليم للغايةء فانك ستلاحظ استخداماته 
التعددة الق لا يضاهيها شىء آخر, ویمکن استخدام الپیدروجین 
الأخضر في تزوید خلایا الوقود الوجودة في السیارات أو السفن 
بالوقود بشکل مباشر أو في عملیات الحرق الق تتم في محطات 
الطاقة الحرارية, أو محطات التدفتة. 

فلا عجب أنَّ البعض یوصف الهیدروجین بأنه الطفرة الکبری 
القادمة. ویستثمره کل من القطاعین العام والخاص. 


یعتبر الهیدروجین طاقة الستقبل» لکنه مثيرٌ للجدل إلى حدٌّ 
کببر, فانتاجه باهظ الثمن, ول يجد مکانته حق الآن ي صناعة 
السیارات, كما هو الحال في معظم الحياة. ودائمًا یعلو صوت 
الالء فالهیدروجین ليس رخيضًاء فوفقّا للبنك الأوروبي لاعادة 
الاعمار والتنمية (8۸0ع) تبلغ تكلفة الهیدروجین الأخضر فى 
الوقت الحال حوال (3-6 دولارات آمريکيق) للکیلوجرام الواحد, 
وذلك ا دولارا آمریکفا) للکیلوجراد الواحد من 
الپیدروجین الصنوع من الوقود الاحفوري. 


البيدروجين ناقل للطاقة, ویمکن استخدامه لتخزین وتوصيل 
الطاقة حسب الحاجة, وعند استخدامها في خلية وقود تتفكّك 
ذرة الهیدروجین إلى آیون هيدروجين موجب الشحنة. والکترون 
سالب الشحنة, ويتمٌ تحویله إلى حمولة كهربائية. ویمکن 
استخدام خلية الوقود لتشفیل أي شيءٍ بنفس الطريقة الق 
6 اق . 
ووفقًا لوزارة الطاقة الأمركية؛ دق النهاية سینضم الپیدروجین 
إلى الکپرباء باعتباره الناقل الرئيس للطاقة؛ ممًا يُوفْر کل 
احتیاجات الطاقة للاستخدام التياق ف الاقتصاد, بما ق :ذلك 
النقل, والطاقة الكيربائية للركزية والوزعة, والطاقة للحمولة, 
والتدفتة, والطاقة الشتركة للمباني والعمليات الصناعية, ومع 
أن إنتاج الهیدروجین الأخضر ما زال یخطو خطواته الأول تضخ 
دول عدةٌ استثماراتها ق هذه التکنولوجیاء لا سیما تلك الدول 
الق تتوافر لها طاقة متجددة قليلة التكلفة؛ ومن هذه الدول: 
(أستراليا)» الق تسعی إلى تصدیر الهیدروجین عبر استغلال ما 
یتوافر لديها من طاقة شمسية, وطاقة الریاح. في حين تخطط 
(تشيلي) لإتناج الهيدروجين في الناطق القاحلة الواقعة في شمال 
البلام. اة مالكير الولدة تاه الظافة الشمسية. 
وأما (الصين) فتعتزم إطلاق مليون مركبة تعمل بخلايا وقود 
البيدروجين بحلول عام 2030م. 


في أحد الأنبار شمالي بلجيكاء تعمل سفينة صغيرة بوقود يعلق 
الکثبرون علبه الآمال لخفض انبعاثات الغازات السببة للاحتباس 
الحراري من السفن حول العام» وهذا الوقود الذي لا يزال قيد 
الاختبار قي سفينة (هیدروفیل) الق تتسع ‏ (16 راكڳًا)» وتنتقل 
بين منطقة كرويبيك ومیناء آنتویرب- هو الهیدروجین, وتتضمن 
تبّارة (هیدروفیل) الق دشنت منذ ثلاث سنوات بوصفها آول 
سفينة ركاب تعمل بالهیدروجین في العا مُحرّكًا هجیتّا يعمل 
بالبيدروجين والديزل. 

ويقول (روي كيمب) المدير النتدب بشركة (سي ام بي) الالكة 
لسفينة (هيدروفيل): «قررنا أن نبداً بتصنيع هذه السفن 
اليوم» رغم أنه لا يوجد طلب عليها بعد, لكننا سنضمن بذلك 
أنه في غضون عشر سنوات ستصبح جميع السفن الق ننتجها 
منخفضة الانبعائات, فهذا اليدف لا يتحقق بضغطة زر», وتصيّع 
شركة (سي إم بي) مراكب عديدة أخرى تعمل بالهیدروجین, منها 
عبّارة تسع (80 شخضا) في الیابان, تعتزم إطلاقها في مستيل 
2 ھ. 

ETY January 2 


في النهاية لماذا الهيدروجين؟ 


هناك بالطبع بدائل أخرى للوقود الأحفوري بخلاف . 


البيدروجين؛ مثل: الوقود الحيوي الصنوع من الواد النباتية, 
أه ات الحوانات. 

لكن (تريستان سميث) الباحث ٤‏ انبعائات الشحن البحري 
بكلية لندن الجامعية, يقول: إن الوقود الحيوي يستخدم في 
أغراض عديدة في قطاعات آخری, لكن من الصعب إنتاجه 
بطرق لا تؤذي البيئة. 

سا ل سا را ره 
من مصادر الطاقة للتجددة, لکن سعة البطاریات محدودة, 
وقد لا تصلح لتشفیل السفن للمسافات الطوبلة, فالسفن 
الق تعبر الحیطات تحتاج إلى الکثیر من البطاریات إذا كانت 
تعمل بالکپرباء وحدها, في حين أن غاز البيدروجين وغيره من 
أنواع الوقود الاصطناعي يُستخدم بالفعل على نطاق واسع 
في العمليات الصناعية حول العام. 

وقد تضاعف الطلب على البيدروجين ثلاث مرات منذ عام 
5مء لكن جل الهیدروجین الستخدم ي الصناعة ينتج 
باستخدام الوقود الأحفوري. 

وتشير الإحصاءات إلى أن إنتاج البيدروجين يستهلك (6%) 
من إجمالي الغاز الطبيعي, و(296) من الفحم العالي. 
وهذا البيدروجين بالطبع ليس منخفض الكربون؛ لأنه قد 
استخدم ف إنتاجه الوقود الأحفوريء رغم أن السفن الق 
تعمل بالهیدروجین لا تطلق انبعائات ضارة. 

لكن البيدروجين يمكن إنتاجه آیضا عن طريق استخدام 
مصادر الطاقة التجددة لفصل جزیثات الاء ى عملية التحلیل 
الكهربائي للماء. وبسبب ارتفاع تكلفة هذه العملية, فإن 
البيدروجين المنتج باستخدام هذه الطريقة لا یمثل سوی 
(0.1%) من اجمالي الهیدروجین. 

وتقول (ماري هوباتوفا) خبيرة انبعائات الشحن البحري 
بصندوق الدفاع عن البيئة: «إن الهیدروجین الأخضر قد لا 
يطلق انبعاثات ضارة على الإطلاق طوال دورة حیاته, أي: من 
استخلاصه آو اناه وحق استراقه». ۱ 


للصادر: 2 ۱۱۳۳۸ كود غاز الوقود الدولی (1۴60) 
العيد الوطف الأمريكي للمعایبر (۸۸51): أنظمة طاقة خلايا 
الوقود الثابتة. 


السسلامة العربيية بنایر ۲۰۳۳ 


شركة الاطفاء الكويتية د.م.م 
KUWAIT FIRE FIGHTING CO. w.L.ı.‏ 


الشركة الكويتية لمكافحة الحرانق هي 
واحدة من الشركات الرائدة في مجال 
توفير أنظمة الحماية من الحرائق فى 
الكويت. وقد تأسست مند عام 7 
وهی وكيل للعديد من مصنعي ممعدات 
مكافحة الحرائق. ومتمزسة في تصميم 
وتوريد وتركيب وتشغيل واختبار مختلف 
انوا الحرائق وانظمة القتال. 


- توريد فعدات إطفاء وإنذار حريق. 


- تصميم وتركيب واختبار وتشغيل مختلف آنظمة إنذار الحريق. 


تفت الموافقة على الشركة من قبل إدارة 
الإطفاء الكويتية - الدرجة الأولى لكل من 
أنظمة مكافحة الحرائق وإنذار الحريق. وتلتزم 
الشركة بتعزيز أعلى معايير أنظمة الحماية من 
الحرائق لضمان سلامة وأفن عملائنا الكرام. 

حصلت الشركة على العديد من الشهادات 
والاعتمادات فيما يتعلق بأعمال التركيب عالية 
الجودة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها؛ 
مثل: ۵۷۲5 .LPC g NFPA‏ 


العنوان: بالقرب من مستشفى الفروانية. 
العارضية, محافظة الفروانية, الكويت. 


ومكافحة الحرائق على النحو التالي: (نظام طوفان. نظام شفط 

للخشف عن الدخان. نظام إطفاء الحرائق بالمسحوق الحاف. || 98 

نظام حنفية الحريق. نظام الرش: خزانة بكرة خرطوم الحررق. | رقم الهائف: 96522275565 
أنظمة الإطفاء بالرغوة, نظام الکشف. نظام إنذار الحرائق. نظام || الفاکس: 96522257299 


إدارة المخاطر). 
- توريد مواد طلاء مقاومة للحريق لختم اختراق طلاء الكابلات. 


وحماية الهيكل الفولاذي. 


الموقع الإلكتروني: 


www.kuwaitfirefig hting.com 


- صيانة وفحص وإعادة تعبئة جميع أنواع طفايات الحريق بورشة البريد الإلختروني: 


info@kuwaitfirefig hting.com 
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رافق تطور أنظمة الأبنية الحديثة تطوّر آخر سريع في 
الأنظمة الإلكتروميكانيكية. فعلى سبيل الثال لا الحصر: 
نظام التخلص من النفايات chute)‏ ۲۲۵۵-8۵۲0۵86 
(system‏ فق البانی« وخاصة السكنية Residential)‏ ), 
والرتفعة منها (ع0:0انبا „(High rise‏ 


وهنا نرید الترکیز وتسليط الضوء على الأبنية السكنية من 
ناحية ربط الأنظمة وتكاملها مع أنظمة الإنذار ومكافحة 
الحريق. وحسب الأكواد العللية, علمًا بأن هذه الأنظمية 
قد تختلف بالواصفات من حيث وجود أو عدم توفر 
ضاغطات (60100361015), وقدرة هذه الضاغطات 
الق تتناسب مع حجم واستخدام البغق, أو أن يكون 
النظام مربوظا من خلال لوحة التحكم بنظام التحكم 

ق البق (Building management system- BMS)‏ 
إن وجد, أو أن يحتوي النظام على وحدة تعقیم في 
آعلی النظومة با 5201112108), اضافة لفرشاة وخط 
مياه لتنظيف النظام بشكل دوري مبرمح للحبلولة دون 
تراكم وتجمع التُفايات ذات البيئة الجاذبة لتراكم العفن 
والبكتيرياء وقد يكون النظام «(One door system)‏ 
أق: نظام فتح آبواب الخدمة (00015 (Hooper‏ بشكل 
لا یسمعق للأبواب الأخرى بالفتح إذا كان أحد الأبوابٌ 
مشغولا بالخدمة. 


هذاء وقد تحتوي غرفة تجمیع التُفايات بالحاویات 


(وه[۲۲۵۱۱) الق تكون عادة بالدور الأرضى لسپولة 


وصول وسائل نقلہا ۲۳۷۵۷۵0 ۲۲25۲)», على تهوية 
مناسبة. وتکییف يعمل من خلال (5۷۷۱10 0001) لنع 


تعفن شحنة النفایات التجمعة خاصةً في الأجواء وللناطق 
الحارة. 


إن ماتمّ ذکره یعتبر من باب الاضافات (110075م0) للنظام, 
ولکن ما يمنا ویعنینا هو جانب الأمان والسلامة, وهو 
الحد الأدنى الواجب توافره في النظام بفض النظر عن حجم 
وامکانیات النظام, أو حجم الاضافات التوفرة فيه بحسب 
مواصفات الشروع (50665 ۳۲۵[6015), فالنظام يجب 
أن یکون فى کل طابق داخل (عب عابا6) مُزْوّدًا بنظام 
مرشات اطفاء الحریق «(Firefighting sprinklers)‏ 
وأن تکون آبواب الخدمة (00015 ۲۱0۵06۲) مقاومة 
للحریق (2-00۷۲ ۲0۲ )fire rated‏ مع ضرورة وجود 
UL-labeled fire door with meltable visible )‏ 
٤ ( link‏ جسم النظام (الذي يكون عادة - 1.5۳۳ 
4 5 5 معزول لإخماد الصوت) عند نقطة خروج 
النفايات إلى الحاويات لمنع انتقال وانتشار الحريق ٤‏ 
حالة حدوثه - لا قدّر الله - إلى الطوابق الأخرى» وخاصة 
العلیا منها وبالطبع: غرفة تجمیع القمامة الق تحتوي 
على الحاويات والضاغط إن وجد. إضافة للوحة التحکم 
0206 اContro)‏ تکون مغطاةً بأنظمة انذار تین 
الحریق (fire Alarm& Firefighting systems)‏ من 

lis, Smoke&) خلال مجشات وحسّاسات‎ 
. (Heat detectors 


MEP manager, MBA, PMP, PMI 


فرشاة وأجهزة 
نظام التنظيف 


حلقة وصل مع 
باب الخدمة 


د ودعائم 


تثبيت النظام 


وصلة ربط اجزاء 
مجاري المنظومة 
قنوات ومجاري 
القمامة الرئيسية 
باب خدمة رمي قنوات ومجاري 


القمامة الرئيسية 


وصلة ربط اجزاء 


عكس وكوع 
تحويل بزاوية مفتوحة 
الضاغط 
الهيدروليكي 


مهندس / ایلیا مداد 


member, Ashrae member 
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تعرّضت محافظة آسوان جنوبي مصر لموجة أمطار غزيرة 
في نوفمبر المافي: مما أسفر عن سيول تسببت 
في هدم منازل ومنشآت. وجرفت مقابر كما تسبّبت 
آیضا في انقطاع التيار الكهربائي بأسوان. فضا عن 
تدمير المحاصيل الزراعيق فيما رفعت الأجهزة المعنيّة 
بالحكومة حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع. كما عملت 
أجهزة المحافظة على توفير آمصال ضدّ لدغات العقارب 
والثعابين بعد تلقي عدة بلاغات عن تعض بعض 
الأهالي للدغات عقارب جرفتها السيول من المناطق 
الصحراوية إلى قراهم. 


وتشیکل الا فار والسكيول والفيضانات خطزا شدیذا 
يهدد حياة الإنسان وممتلكاته. وتنشط الأمطار 
والسيول والفيضانات خصوصًا في فصل الشتاع أو عند 
حدوث تغیرات مناخية؛ لذا فان على جميع المواطنين 
والمقيمين أخذ الخيطة والحذر خصوصًا في أوقات 
مواسم هطول الأمطار والسيول. وعدم المجازفة 
ودخول المناطق المنخفضة. أو عبور الأودية آتناء جريان 
السيول. مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المناطق 
الطينية المبللة بالماع أو المغمورة بالسيول تعتبر 
مناطق لَزجَة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام, أو بإطارات 
السیارات» ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة. 


السسلامة العربيية يناير ۲۰۲۲ 


تعليمات إرشادية: الوقاية من مخاطر الأمطار والسيول 


يوجد عدد من الإجراعات اللازمة لتجنب مخاطر السيول؛ 
متها ما هو على المستوى الرسمي: 


تطوير نظمة للإنذار لابكر بهدف التحذير من إمكانية 
تشکل السیول خلال فترة زمنية عا لاتخاذ 
الاجراءات الناسبة. 

عقد الدورات والورشات التدريبية لرفع فعالية وكفاءة 
الجيات للختصة بالتغامل مغ مخاطر السيول وادارتها 
وَقَق الضوابظ العلمية. 

ضرورة التنسيق بين الجهات العنية كافة ٤‏ حالات 
الأمطار القريرة: وتشکل السیول. 

متابعة إزالة العوائق من مجاري السيول وشبكات 
ات الضحى, وعمل. الصيانة الللزمة ل 


لا بد من متابعة الأخبار ووسائل الإعلام عند ورود 
تحذيراتٍ عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول 
منقولة. 

يجب أن تكون هناك منطقة معروفة بالنزل لجميع 
أفراد الأسرة يُوضَّع بها جميع احتياجاتيم من الأمتعة 
لليمة ق حالة احتمالية وصول میاه الأمظار لداخل 
لنزل. 

الاحتفاظ بمخزون مناسب من المواد التموينية, والیاه 
النظيفة قدر الإمگان. 2 

الاحتفاظ براديو مع بطارية. 

الاحتفاظ بمواد إسعافية أوليّة بللنزل. _ 

احتفظ بسيارتك مُعبّأة بالوقود حق تتمكّن من السير 
بها آثناء انقطاع التیار الکهرباي وتوقف محطات 
الوقود. 

إذا كان هناك سيول غزيرة بالنطقة, واحتمال وصولها 
إل :ذاغل النزل, وكان هناك متسع من الوقت, انقل 
حاجيّاتك الضرورية إلى الطابق العلوي, واعمل على 
قطع التيار الكهربائي عن النزل. 

كن حذرّاء ولا تتجاهل التحذیرات والارشادات. 

لا تأكل الطعام الذي اختلط بمياه السيول. 

تأکد من الیاه قبل شربهاء وتأكد من نظافتها. 

لا تزر مناطق الکوارث؛ لأن تواجدك بها ربما يُعِيق 
عملیات الإنقاذ والطواری الأخری, 

لا تتعامل مع الأدوات الكيربائية المْبلّلة حق تتأكد من 


18 السلامة العری د 


والتوعية بأهمية التعامل بمسؤولية مع منشآت 
تصريف الأمطار من قبل السكان. 

تفعیل غرف العمليات لإدارة الأزمة حال هطول 
الأمطار الغزيرة, وتشكل السیول, وخصوصًا الرافق 
الحيوية؛ مثل: للطارات» والستشفیات, والجامعات, 
وللدارس. 

توعية الواطنین بكيفيّة التعامل بمسؤولية ٤‏ حالات 
الأغطار القزيرة؛ مثل: الابتعاد عن مجاری السيول: 
واتباع الإرشادات الق تطلقها الجهات الرسمية 
الختضة. 


سلامتها, وجفافها من لاء. 

استخدم الکشافات الق تعمل بالبطارية للرؤية. 

أبلغ عن خطوط الخدمة العامة (الكيرباء. للا 
الياتف) التالفة أو العطلة إلى الجهات العنيّة. 

البقاء في للنزل. ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية, 
ا الق تبن لك حجم الخطر. 

إذا تأكد لديك خطورة البقاء في النزل, فبادر إلى إخلائه 
والبحث عن آقرب مکان آمن. 

إذا كنت تقود سیارتك, فتوگه بها بدا عن الأماكن 
النخفضة, وتجمعات الیاه. ومجاري السپول. 

إذا تعطلت سيارتك وخشيت السیول, اترکهاء والْجَأ 
لأقرب مکان آمن. 

ساعد الآخرين بالشكل الذي لا يُشْكّل خطورةً على 
حياتك وحياتيم. 

لا تحاول لسن ام تررك شاه اقا 
والأسلاك الكهربائية التدلية. 

امنع من يحاول السباحة في مياه الأمطارء وأفيمه أن 
هذا خطر ييدد حياته. ‏ ` 

عند دخول موسم الأمطار. وی حالة وجود موقع 
السكنٍ ٤‏ آماکن منخفضة, أو ٤‏ مجاري الأودية 
-إضافة إلى ما تم الإشارة إليه- ينصح بالاحتفاظ بمواد 
مل أكياس الرمل .والخشت والأغطية البلاستيكية 
لنع مياه السيول من دخوليا إلى داخل للبق. 


الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب 
هطول الأمطار, أو التعرض لسيول منقولة. 

لا تجازف بحياتك ف اجتياز الأودية أثناء جريانها. 

عند مشاهدة شخص بغرق, لا تحاول إنقاذه إذا كنت 
لا تجيد السباحة, آو وجود تیار مار قوي ولیکن 


اتبع النصائح والتعلیمات الق تصدرها السلطات. 
اذهب إلى آماکن الاخلاء الق يتم توجييك إليها 
مباشرةً ولا تجتيد وتذهب إلى أماكن أخرى؛ لكيلا 
تعرض حياتك للخطر , .. . 

افصل التيار الكهربائي والغاز قبل مغادرتك النزل. 
تعرّف إل محطات الراديو الق من خلالها تستمع 
إلى التعلیمات, والتحذيرات» والتوجیهات الطلوبة 


في حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم, هناك عدة أمور يجب 


أخذها في الحسبان مع مراعاة بعض التعليماث السابفة. وهي: 


الانقاف بقذف حبل طوق نجاة, أو لوح خشب لإنقاذ 
الغريق دون تعريض نفسك للخطر وتذكر أن هذه 
الواقع طينية لزجة. 

ابعاد د الأطفال عن مجاري الأودية والستنقعات. 
الابتعاد عن الناطق النخفضة. وبطون الأودية. 


إذا نصحت باخلاء منزلك إلاى موقع آخر مقفت. هناك عدة آمور 
يجب أخذها في الحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السايقة 


واللازمة لحمايتك. 

حاول تثبيت آغراض النزل, واغلاق البيت قبل الخروج 

فنه إل اماكن الا غات سق ۷ تقرف يهاه السيول: 

كن حذرًا عند الخروج والانتقال إلى أماكن الإخلاء 

وتَحلّ بالهدوء., 

اتبع للسارات لأوقى بها عند استخدام الطرق, ولا 
تجازف؛ ك لا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. 
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بشكل عام تحدث الوفيات 
كل عام بسبب السيول 
والفيضانات أكثر من أي نوع 
آخر من الكوارث الطبيعية. 
في دين أن الغالبية العظمی 
من هذه تنطوي على »جرف 
المرکبات, فان بعضها يحدث 
بسبب الصعق بالكهرباء؛ نظرًا 
لأن الماء موصل طبيعييء. فان 
خطر حدوث صدمة كهربائية 
يزداد في أي وقت يكون فيه 
الماء والکهرباء علی مقربة 
شديدة. وهذا يجعل خطر 
الصعق بالكهرباء أثناء فترات 
الفيضانات مرتففا للغاية. 
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قبل السيول والفيضانات: 


إذاكنت تعيش في منطقةٍ يوجد بها احتمال حدوث سيول وفیضانات, فهناك طرق لتقليل الخاطر قبل فترةٍ طويلةٍ من 
ظيور الطقس السئ. 


استخدام قاطع دائرة 
الأعطال الأرضية: 


تتضح فكرة عمل القاطع من النوع (0۳10) من الشکل يمكن استخدام قاطع دائرة الأعطال الأرضية (6801) في 
القابل» حيث يتم توصيل القاطع على الطرفين الحي جميع أنحاء المنزل طبقا لكود السلامة الكيربية (۱۱۳۸ 
«(Line)‏ وللحايد «(Neutral)‏ ففي الوضع الطبيعي نجد 70e‏ (. 

آن التیار المارّ خلال الخط الحي يساوي التبار الراجع إلى ویمکن تعریف قاطع الدائرة الكهربية للعطل الأرضي 
الصدر خلال الخط الحاید. ويقوم القاطع بالقارنة بين (0۳10) على أنه: «جهاز مخصص لحماية الأفراد عن 
هذین التیارین, فعند اختلافیما نتيجة لتسرب جز من طریق فصل التیار الكيربي حال تسب تيا ركهري إلى الأرض 
التيار إلى الأرضى, يفصل القاطع التيار الكيري إذا زادت أكبر من أو يساوي (30 مللي أمبير)ء وهي القيمة السموح 
قيمة التسرب عن (30 مللي أمبير). بها طبيًّاكحد أعلى عند تسرّبها إلى جسم الإنسان دون أن 

تسبب ضررًا ممينًا أو خطيًاظ». 


الطرف الحي 


كما ينصح أيضًا باختبار مقبس ال (۵۴01) مرة کل شير وذلك للتحفق من سللمته ۹ 
وصلاحیته للعمل, فیشتمل معظمها على زر اختبار آسود؛ مما یجعل إجراء الاختبارات ۰ 

الروتينية أمرًا سلا وسریگا,آما الزر الأحمر الوجود على مقبس (6601) فیتیح لك إعادة سس 
التشغيل بعد الاختبار, أو بعد الإيقاف التلقاي نتيجة العطل. 1 
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إيقاف تشفیل الطاقة: 


عندما يكون خطر الفيضانات وشیکاء فمن الجيّد 
إيقاف تشغيل الطاقة فى منزلك, بينما لا يزال جافاء 
فكيف يجب إيقاف تشغيل الطاقة في صندوق اللوحة 
الكيربائية؟ 1 

يحتوي صندوق اللوحة على قواطع دوائر لكل دائرق, 
بالإضافة إلى مفتاح إغلاق رئیس, فيجب عليك آولا 
إيقاف كل قاطع دائرة فردي واحدًا تلو الآخر, ثم إيقاف 
تشغيل قاطع الدائرة الرئيس 

وإذا كان صندوق الک ۳ ما بالخارج»› أو ي قبو 
قد يحتوي بالفعل على الاء. فلا تحاول إيقاف تشغيل 
الطاقة بنفسكء واتصل بشركة الرافق الخاصة بك 
واطلب منیم قصل الطاقة عن النزل. وحق یمکن 
تحقیق ذلك افصل جمیع الاجهزة الكهربائية إن امكن, 
وانقلها إلى مواقع آعلی في النزل حق لا تغمرها الیاه. أو 


خطوط نقل الکهرباء وأعمدة الإنارة: 


تکون السیول والفیضانات أكثر خطورةً عندما تحدث 
بالقرب من مصادر الطاقة الكبيرة؛ لذلك يجب أن تبقی 
على بعد (10 أقدام) على الأقل من خطوط الکهرباء إن 
آمکن, وإذا كنت تتعامل مع خط کهرباء معطل, فائِقٌ 
بعيدًاء واتصل بمرفق الكهرباء 

وقد شاهدنا آبضا ق الاونة الأخيرة العديد من الحوادث 
الكهربية الناتجة عن الصعق بالکهرباء نتيجة لأحد 


سيببين : 

آولا: التلامس الباشر مع أعمدة الإنارة.ء وهو ما يسمى 
بجید التلامس 6 ouch‏ ویمکن أن يؤدى 
العزل الجید للأعمدة إل الوقاية من هذا الجهد. ۰ 
ثانيًا: الشیر بجوار الأعمدة دون حدوت تلامس مباشرٍ 
فالسبب الثاني هنا لحدوث الصدمة الكيربية هو تعض 
الجسم لفرق جهدٍ بين قدمي الشخص, وهو ما يسمى 
بجيد الخطوة 7011386 م516 » وهذا يحدث بسبب 
تسرب الكهرباء من جسم العمود إلى النطقة المبتلة حوله 
في وجود الطر أو السیول, وف هذه الحالة لن يكون 
كافيًا عزل جسم العمود. فالحلٌ الأفضل لتجنَّبٍ هذه 
الكارثة هو عمل صيانة شاملة لعمدة الانارة 0 
عدم وجود تلامس بين الأسلاك وجسم العمود, كما 
یجب عمل تأريض كبري لتلك الأعمدة. 
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أثناء السیول والفیضانات: 


إذا بدأ الفیضان بمنزلك , فضغ تداببر السلامة هذه في 


الاعتبار لتقليل خطر التعرض للصعق الكهربائي: 


٠‏ لاتلمس أي آجمزة أو أجهزة كهربائية آثناء الوقوف 
في الاء. 

۰ لا تلمس أي شيءِ كهربائي لامس الاء. 

۰ لاتدخل أي منطقة ارتفع فیها الاء فوق النافذ 
الكهربائية. 

۰ احذرمن الناطق الق قد تكون فيها الأسلاك تحت 
الاء. 

٠‏ إذاكنت بحاجة إلى اخلاء منزلك أو مغادرته, فاحذر 
من خطوط الکهرباء التساقطة الق قد تؤدي إلى 
حدوث صعق کربایي. ۱ 

٠‏ لا تلمس خطوط الکہرباء العطلة, أو تتلامس معہا. 


٠‏ يجب توخي الحذر الشدید عند إعادة الدخول إلى 
النطقة لبدء التنظيف, وإذا لم يتم فصل الطاقة 
الكهربية الخاصة بالنزل, فلا ينبغي أن تدخل منزلك 
حق يتم التحقق من أنه آمن. 

٠‏ إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة, فلا تحاول إعادة 
تشغيلها بنفسك» وقم بفحص الأسلاك الخاصة 
بك بواسطة کہربائی متخصص, واطلب منه إعادة 
تنشيط الدوائر الكهربية. 

1۳ لاينبغي إعادة توصيل أي آجم زة آصبحت‎ ٠ 
بمصدر الطاقة حق يتمّ فحصها من قبل فن‎ 
وتبين أنها آمنة, ويمكن أن تتسكّب كمية صغيرة‎ 
من الرطوبة المحتجزة داخل الجهاز في حدوث آضرار‎ 
جسيمة2 ويمكن تجديد بعض الأجهزة التالفق‎ 
وإعادتها إلى الاستخدام.‎ 


المصدر 


كود السلامة الكهربية 
NFPA 6‏ 
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السلامة الإنسائية 


تحتاج جميع المنشآت إلى عزل مبانيها عزلا 
تامًّا من الرطوبة والطر والياه الجوفية 
والسطحية ورشحهماء فمن مساوی تأثبر 
الرطوبة ومياه الرشح على الباني: انها 
تساعد على تلف عناصر موادها الانشائية 
والبنائية؛ مما يؤدي إلى فصر عُمر البق 
بخلاف تعفن هذه الوادٌء وصدور روائح 
كريية منها للمنتفع بالبقء مع تكاثر 
الحشرات والفثران. وجلب الأمراض له 
كذلك. 


24 السسلامة العربيية ينابر ۲۰۲۲ 


تجاه المبتای: 
ال زانط الق يصلها رذاذ الطر, وقليل من أشكّة الشمس, تجعلها أكثر عرضة للرطوبة. 


میاه المطر: 
ات که سقوط)ا من مکان ال آخر فعادةٌ مياه الطر تمثل خطورةً على الباني غير الْجمّزة 
بموانع للرطوبة نظرًا لقدرة الياه علی الاختراق الباشر لسقف البق وعناصره الختلفة, ولذلك 
يجب عزل السقف والدروة والطبانة من الرطوبة, كذلك یمکن أن تخترق الرطوبة الحوائط 
الخارجية الْعوْضة للمطر الشدید إن 1 يعمل لها عازج متابجي. 


المياه السطحیه: 
وتتكوّن من الأنهاز أو البحار أو البرك المتكونة نتيجة الطر أو السیول, ففي بعض الاحیان تختلط هذه 
الیاه بالتربة الأرضية. وتكون مناطق من الطين المشبع بالمياه قرب أساسأت المبى» وقد تتسرّب بعض 
هذه المياه داخل التربة, وتتجمع مع الباه الجوفيةء وبذلك يزيد منسوبهاء وقد تصل هذه الیاه إلى 

أساسات البق القريبة منها عن طريق الخاصية الشعرية الأفقية؛ مما یهدد البق إن لم يعمل له عازل 
من تأثبر هذه المياه. 


المياه الجوفية: 
وهي ألياه التكونة تحت سطح الأرض من خلال مسام تربتها إلى أن تستقرٌ على منسوب يكاد 
يكون ثابثًا لكل منطقةء وعلى ذلك فالتربة القريبة من للیاه الجوفية تكون -عادة- مشبعةً بالمياه, 


ولا یفضل آن تخترق بدرومات مباني هذه النطقة بدون عمل موانع للمياه فيهاء والا حدت البلل 
أو الفیضانات داخل هذه البدرومات. 


صعود الرطوبة الأرضية: 
ی الط من ال ارط تحت النشأة إلى أرضية الدور الأرضي أو البدرومات في الباني عن 
طريق الخاصية الشعرية خلال مسام التربة والواد البنائية اللستعملة في البق. 


6 السلمةالعرريية 00 700 


التكتيفق 


يحتوي الہواء البارد على كمية بخار أقل من اليواء الساخن. وعلى ذلك فالرطوبة تترسب فى 
الحوائط والأسقف والأرضيات عندما يبرد اليواء الساخن الحمل بالرطوبة» وهذا ما یعرف ` 
بالتكثيف. 


سوء صرق المیاه فى الموة 
يحدث تجميع لياه الصرف تحت البق إذا صعب ا من آراضی الوقع النخفضة. وخصوصًا إذا 
كانت تربة اللوقع غير منفذة للميامء وعلى ذلك تحدث رطوبة ليذه الباني النشأة على تلك الأراضي. 


الحوائط الأشيّدة حديئًا تبقى في حالة رطبة لفترة معينة. 


العمالة السیئخ: 
عيوب تقفیلات وصلات السقف والطبانة وجلسات الشبابيك, والأجريزة الصحية, والتمديدات. .. إلخ؛ 
حيث ان هذا يؤدي إلى السماح بنفاذ المياه داخل البق, وإحداث رطوبة, ومثال على ذلك: إهمال 

عمل ميول الأسطح, وتصريف الأمطار أو عملها بطريقة سيئة . 


۰ عدم تماسك اللياسة ف البان. 

٠‏ تملیح للحوائط والارضیات والأسقف. 

٠‏ فساد الخشاب الستخدمة وانحناة‌ها. 

٠‏ تعريض الحديد المستخدم للصدا. 

۶ اتلاف الدهان. 

۰ تلف للتمدیدات الکهربائیة. 

۰ تلف التکسبات للأرضيات والحوائط والأسقف. 
۰ تکاثر الفطریات والبکتیریا ی الى 


مهندس 7 احمد سعید 
بکالریوس هندسة مدنية جامعة اسكندرية 

مهندس مشارك لدي الهيئة السعودية للمهندسين 

اعمل لدي مكتب ياسر الربيعة للاستشارات الهندسية 
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مخاطر البطاريات 
الصنساعية 
تعد البطاريات 
أمرًا بالغ الأهمية 
من الصناعات؛ 
با تعمل على 
تشغيل العديد من 
الالات الصناعية؛ 
مثل: الرافعات 


من البطارياتٌ 


اجراء‌ات آمان 
لحماية العاملين 
بها . 
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آنواع البطاري ات الصناعية 


/01 بطاريات الرصاص 
آالحمضیب- ‏ ۰0۵ 


بطاریات الرصاص الحمضبة هی آکثر آنواع البطاریات شيوكًا واستخدامّا اليوم: وتنتشر بكثرة 
في عربات الجولف, والرافعات الشوكية. والسیارات» وغيرها من التطبيقات, وغالبًا ما تکون 
قابلة لاعادة الشحن, وتعمل من خلال التفاعلات الكيميائية بين آلواح أو ملفات الرصاص 
والمركبات الالكتروليتية. وحمض الكبريتيك. 


وهذه قي الغالب- بطاریات سیارات» 
وتستخدم هذه البطاريات حوالي (396) فقط 
من سعتها الإجمالية أثناء الإشعال وبدء 
التشغيلء ويقوم الولد بشحن البطاربة آثناء 
الكل الم تساه وه مف تفاها: 
ولا تتطلب أق شکل من آشکال الصيانة, 
ومع ذلك فان دورة شحن البطارية محدودة. 


توفر هذه البطاریات القابلة للشحن الاستخدام 
الستمر للرافعات الشوكية, وعربات الجولف, 
والركبات الأخرى الق تعمل بالبطاريات, نظرًا 

؛ فإنها تتطلب صيانة أكثر من 
بطاريات السيارات. 


كانت بطاريات Ni-Cd‏ ذات شعبية 
كبيرة في أوائل الثمانینیات, ولكن تم 
ببطء استبدال بدائل آرخص بهاء وتم 
استخدامہا الان -ق الغالب- للطاثرات. 
والطاقة الاحتياطية لشبكات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية, والنقل الجماعى, 
وتحتوي هذه البطاريات على نظام 
تنفيس خاص یسمح بتنفيس الغاز 
في حالة ارتفاع درجة الحرارة, وهذه 


بطاريات النيكل 
والكادميوم (۱-20): 


اليزة ضرورية لبطاريات الطائرات ۲ 
بسبب الاستخدام المستمر. 
وتعمل بطاريات ۱-0 من خلال 
تفاعل كيميائي بين هیدروکسید 
أكسيد النیکل والکادمیوم العدنی. 
وأكبر ميزة لها هي الأداء العألي 
للستمر بالاضافة إلى القدرة على 
إعادة الشحن في درجات حرارة 
منخفضة نسببًا. 


۱ 
۱ 


بطاریات 


(اللیتیوم آیون) (۱00 ا 


تستخدم بطاریات ۱1-100 عملية معقدة لنقل الطاقة, وهو مشابه لكيفية عمل البطاریات الأخری» حيث 
بوجد فاع تن قلات سالب من ال ا ت إل س وم تک آلتمليه لشحن 
البطاریة. 

ویتکون القطب السالب من خلایا (لیئیوم آیون) تتکوّن من الکربون, ویتکون الحلول الإلكتروليق -عادةً- - من 
ملح اللیئیوم في مذیب عضوي بینما يتكوّن القطب الوجب من مركب أكسيد معدني. 


وفیما يلي بعض التطبیقات ال کثر شیوغا لبطاریات ۱1-100: 


مخاطر بطاریات الرصاص الحمضية: 


۰ یمکن أن يؤدي الشحن الزائد لبطارية الرصاص الحمضية إلى انفجارها إذا فشلت الخلايا 
الوجودة بداخلها في تنفیس الغاز الزائد. ویمکن حدوث انفجار في الخلية؛ مما یتستّب في 
حدوث تفاعل متسلسل, والنتيجة الحتملة هي فشل غلاف البطارية؛ 


مما يؤدى إلى خروج الحمض مع شظایا الغلاف. 

۰ حمض الكبريتيك الوجود في بطاریات الرصاص الحمضية شدید ۱ جد ويلك سيارة کهربائية. 
الشمية والتاكل. ویمکن أن يُسبّب تهیج الجلد والحروق» وإذا تم ٠‏ الهواتف الذكية. 
الاتصال بالعین فیمکن آن تحترق بسرعةٍ عبر القرنية؛ يسبب ۰ أجيزة الكمبيوتر الحمول. 
العمی الدائم. *.. آدوات كيربائية. 


۰ تخزین طاقة الشبکة. 
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امقياطات السلامة العامة عند 


التعامل مع البطاريات 


العلامات التحذيرية: 


احتياطاث السلامة لبطاريات 
الرصاص الحمضیه: 


آثناء شحن البطاريات: 


٠‏ يجب وضع علامات السلامة. والتحذير في مناطق العمل الخصصة ومحطات الشحن. 


۱ رقب 
ء يجب تدریب جمیع الأفراد الذین یعملون مع البطاریات الصناعية على الناولة للناسبة والتخزین واحتیاطات السلامة 


والاسعافات الأولية قبل بدء العمل. 
٠‏ يجب أيضًا تدريبهم على الاستخدام السلیم لعدات الحماية الشخصية (3۳۶) أثناء العمل بالبطاریات. 


معدات الحمایه السخصین: 


۰ يجب أن تكون معدات الحماية الشخصية فتاسة بسهولة, وأن يتم مَ الاحتفاظ بہا ٤‏ حالة عمل جيدة» وخالبة من 


العيوب. 
تشمل معدات الحماية الشخصية: 


- قميص طويل الأكمام - نظارات واقية مقاومة للضباب - درع كامل للوجه يغطي الجوانب قدر الإمكان - الريلة‎ ٠ 


قفازات مطاطية - أحذية أو أحذية أمان مقاومة للأحماض. 


٠‏ يجب أن تكون محطات غسل العين في حالات الطوارئ العتمدة من إدارة السلامة والصحة للهنية (051/8) متاحة في 
أنحاء منطقة العمل خاصة؛ حيث يتم م صيانة البطاریات. وتنص متطلبات 05۲۱۸ علن أن تكون هذه الحطات 
متاحة على الأقل ٤‏ نطاق (25 قدمًا) من أي مناطق لناولة البطاریات, أو محطات الشحن. 


۰ يجب أن تكون لافتات: (ممنوع التدخين) مرئية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء مناطق العمل. 

۶ يجب الاحتفاظ بمعدات اللحام ومصادر الليب الکشوفة الأخرى بعیدّا عن محطات تخزین وشحن البطاریات. 

۶ يجب أن تكون معدات إخماد الحرائق (مثل: طفايات الحريق) متاحة بسهولة, ويحب تدريب جميع الأفراد غیت 
استخدامہا بشكل صحيح. 


اجراعات المناولة الآمنة: 


عند تناول البطاريات الكبيرةء فإن دعامة الظهر المرنة مفيدة لنع إصابات الظهر. 

ثف الركبتين عند تناول البطاريات الكبيرة من الأماكن المنخفضة, أو رفعها من رافعة شوكية. 

قم بازالة الساعات والجوهرات الأخرى أثناء الناولة أو إجراء الصيانة. 

عندما تتلامس الأجسام العدنية مع الأطرافء فَإنَّها يمكن أن تخلق شرارةٌ؛ مما يتسبّب في نشوب حريق عند مزجها 
بالغازات وللواد الكيميائية الأخرى. 

ف .يمكن أن تشكل الکهرباء الساكنة آبضا خط تاد من تأريض جميع معدات الشحن بشكلٍ صحيج قبل دافا 


السلمة العريية با ۲ 


۳۳۳۲۲۲۵ 9 


ینبعث غاز البيدروجين من بطاریات الرصاص الحمضية عند شحنها, وف الظروف العادية, في ليست مشكلة؛ 
ومع ذلك فانه في حالة تلف البطارية بأئ شک من الأشكال یمکن أن تصبح مشكلة كبيرة, ویجب تثبیت کاشف غاز 
البيدروجين بالقرب من محطة الشحن, وفحصه بانتظام للتأكد من أنه يعمل بشکل صحیح. 

لا تشحن البطاریات إلاق مناطق مخصصة جيدة التَيوية, وخالية من الفوضی وللرکبات وللواد الپیدروکربونیة؛ مثل: 
البنزين والزیت والسوائل الهيدروليكية. 

قبل الشحن افحص البطارية بحنًّا عن التلف الواضح؛ مثل: الشقوق والانتفاخات وتسرب السوائل, وآبلغ عن أي 
مشاکل على الفور. 

يحب عزل أي جہاز يمكنه الاتصال بأطراف البطارية, أو موصلات الخلایا بشکل صحیعح لتجنب حدوث مخاطر. 

ضع الرافعات الشوكية والرکبات الأخرى ف اللوضع الناسب مع استخدام فرامل الانتگار. 

تجنب الإفراط ٤‏ تمديد کابلات الشحن. 

احتفظ بأغطية البطارية مفتوحةٌ أثناء الشحن؛ لتسهيل تنفیس غاز الهیدروجین, خاصةً في الناطق الضيقة. 

قم دائمًا بتوصیل الشبك الوجب آولاء ثم للشبك السالب ثانيًا. 

حافظ على أسطح البطاريات نظيفة وخالية من الخلفات أثناء الشحن. 

تحقق من تراكم الحرارة, وإذا أصبحت البطارية ساخنة: فتوقف عن الشحن على الغور. 

لزيادة عمر البطارية, وتجنب التلف الذي قد يؤدي إلى الاصابة, اشحن البطارية عندما تتخفض إلى (20-307) من 
سعتهاء وتأکد من ترکها في حالة شحن حق تصل إلى (1007), لکن لا تقرط في الشحن. 

لتجنب الصدمة الكهربائية, قم ذانقا بایقاف تشفیل الشاحن قبل قصل الشابك عن البطارية. 


أثناء الصيانة الروتینین: 


تحتوي بطاریات الرصاص الحمضية على حمض البريتيك, فتجنب ملامسته للبشرة, فیمکن أن يؤدي أيضًا إلى 
العمی الدائم إذا دخلت كمية صفيرة منه في العین. 

يحب على جمیع الأفراد ارتداء معدات الوقاية الشخصية الناسبة علی النحو البین أغلزه عند التعامل مغ البطاریات 
وصیانتها لتجنب التعرض لانسکابات الحمض. 

تا من توفر ها اسان سس اال ال السات 

الحمضي بالقرب من محطة العمل, ويمكن أن يكون جهاز 
امتصاص الحمض ف حالات الطوارئ حلا بسيظا من 
رطل واحد من بيكربونات الصوديوم إلى جالون 
واحد من الاء» كما آن مركبات الانسكاب التجاري 


1820 
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اتناء شحن البطاريات: 


معرفة ما یجب القيام به ٤‏ حالة الطوارئ مر ضرورئ # للحفاظ علن الأرواح واللعدات, فيجب أن يكون لكل مكانٍ عمل 
صناعي -على الأقل- عدد قليل من الوظفین المدربين تدريبًا عاليًا في مجال الإسعافات الأولية, والإنعاش القلي الرئوي. 
وفيما يلي بعض إجراءات الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالة الطوارئ الناجمة عن تناثر الحمض: 


قم بإزالة اللابس الصابة على الفور 
وغسل الجلد بالاء النظيف لدة (15 
دقيقة) على الأقل. وإذا كان الجلد 
متهیجا أو محترقاء فاطلب العناية 
الطببة. 


قم بإزالة أي نظارات أو نظارات واقية 
بعناية. واغسلها بالاء النظیف لدة (15 
دقيقة) باستخدام محطة غسيل العين 
العتمدةء واطلب المساعدة الطبية على 
الفور. 


حق لو وجدت کمبة صغيرة من 
حامض الكبريتيك رقا ل فع 
مفتوح, فيمكن أن تسبب أضرارًا کببرة 
للشفتين واللسان والقناة العوية. 
أعط الضحية الحليب ليشرب» وسوف 
يساعد ق تحييد الحمض, وإذام يتوفر 
الحليب»ء اشطف فمك بمحلول مكون 
من ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز 
في كوب من الاء ولا تقم بتحريض 
القيء, واطلب عناية طبية قورية. 

إذا بدا أن الضحية فاقد للوعي, 
فاتصل بالطوارئ وأخرج الضحية 
من للنطقة, ووفر الهواه التفي» وقلّم 
الإنعاش القلي الرئوي إذاكان الضحية 
لا یتنفس, واستمر حق وصول طاقم 
الطوارئ الطبية. 


احتیاطات السلامة لبطارية 


(الليثيوم آیون): 


نظرًا للكثافة العالية وللواد القابلة للاشتعال, فإن بطاريات (الليثيوم أيون) عرضة لدرجات متفاوتة من مخاطر الحريق 
والانفجار, ویمکن تقسیم هذه الخاطر إلى آربع فثات بترتيب الشدة: 


الفثة الثانية؛ حيت 


۱ تتحول البطارية إلى أثناء إدخال عمودٍ ضارٌ 
شعلة وی ویمکن من الأبخرة السامة فى 
ان پستهر التاتیر من یود الہواءء وهو أمرٌ خطيرٌ 
بضع وان إلى عدة الرحلة الثالثة: تشتعل للغاية على البشر. 
تسخد. 3 دقائق. البراة ی البطاریة: ١‏ ۱ 
درجة وجود الدخان بضع وان ال عدة 
والأبخرة السامة. دقائق. 


4 الس لامة العربية ینایر ۲۰۲۲ 


احتراق البطارية تمامًا 


إذا ارتفعت درجة حرارة بطارية (الليثيوم آیون) بدرجة كافية, فقد تنفجر, وقد 
لا پعلم الستخدم أن الأمرعلى وشك الحذوث الا بعد فوات الأوان. 


قم بتخزين الكميات الكبيرة من البطاريات ٤‏ مستودعات صناعية, أو وحدات 
تخزين خاصة بذلك, ولیس ٤‏ مساحاتٍ مكتبية 4 صغيرة. 

افحص تلف البطاريات قبل التخزین, وتجاهل أي شيءٍ قد يمثل خطرّ. 

من الأفضل إبقاء البطاريات مشحونة بنسبة )507( على الأقلء وتخزینہا ٤‏ 
حاويات معدنية. 

احتفظ داتقا بالواد القابلة للاحتراق بهذا عن البطاریات الخزنة. 


تجنب إتلاف غلاف البطارية والتوصیلات أثناء الاستخدام. 

في حالة تلف جزء ماء تأكد من وضعه جانا لاصلاحه قبل استخدامه مره آخری. 
استفظ بالبطاریات بعیفا عن للاءوللهاد لاوصلة الاخرق: وكذلك اللیب الکشوف: 
ولا تدخن في مكانٍ قریب. 

قبل الشحن, اترك البطاریات لتبرد. 

بالنسبة لبعض بطاریات السیارات الكبيرة, قد تکون قفازات اللحام ضرورية لإزالة 
الخللیا الساخنة. 


من الهم ألا تقرط ق شحن البطاریات كا (الشحن الزائد). 

افصل البطارية عن الشاحن فوا ق حالة وجود حرارة زائدة: أو دخان, أو أبخرة 
سامة. ١‏ 

لاتضاول بدا شسن اة یمک اص ا انیا قب مضه لإقادة خا 
بعد اکتمال الشحن, قم بزالة البطاریات على الفور من الشاحن لتجنب تراکم 
الحرارة الفرط. 


هناك ما يبرر الخاوف البيئية بشأن التخلص غير السلیم من الأنواع الختلفة من البطاریات, فیمکن أن تتسرب الواد 
الكيميائية السامة الستخدمة في نتاج البطاریات إلى التربة وللیاه الجوفية, وقد تؤدي النتيجة إلى تلوث مياه الشرب وتلف 
ويتمٌ إعادة تدوير )987( من جميع بطاريات الرصاص الحمضية ٤‏ الولايات المتحدة, أو إعادة تكييفياء ولا تساعد هذه 
المارسة البيئة فحسب, بل نها توفر آیضا للمشغل آلاف الدولارات كل عام من خلال جعل البطاريات أكثر فعالية من 
حيث التكلفة. 


باستخدام البطاريات الصناعية إلى تقليل عدد إصابات مكان العمل. وضمان تلبية 
متطلبات |دارة السلامة والصحة الهنية (05۱۱۸) باستخدام معدات الوقاية الشخصية, 
والإجراءات والاحتياطات الطارئة المناسبة, ويمكن لاي مستودع زيادة حجم العمل الذي 
يتم إنجازه کل يوم إلى الحد الأقصى مع توفير بيئة عمل آمنة وفعالة. 


سيؤدى تدريب العمال وإعدادهم للمواقف الخطرة الق قد تحدث عند العمل 
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۰ ۰ ين العدد 
ال مهندس / 


توسق الطيب 


برة (۲0 عامًا) في مجال 
السلامة والصحة المهنية. 


السسلامة العربيية يناير ۲۰۲۲ 


7 الخبرات العلمیة : 

ء كبير خبراء السلامة والصحة للهنية في الشرق 
الأوسطء وعضو ومدرب ومنسق لبرامج السلامة 
والصححة البنية العالية: والتدرين والحوذة الشامل: 
والدراسات البيثية. 


ء دکتور متعاون بعدد من الجامعات الأمريكية والمحاية. 


۰ يعمل حالبًا كمدير عام لشركة (سيف وي) لاستشارات 
ااسلامة والصحة آلمهنية والتدریب. وخدمات الجودة. 


5 شغل منصب المدیر العام. وکییر مستشاري ااسلامة 
وااصحة المهنية والتدریب, والجودة الشاملة بشرکة 
(سيف وی( لاستشارات السلامة والصحة المهنية 
والتدریب وخدمات الجودة. 


< كفا شل مضي كر فاط السلئعة واه الممنية 
بشرکة (کولافینو) لامقاولات الكندية. 


4 ومذیر قسه السلامة والضحة اة بشرکق (استرباك) 
لامقاولات الاْلمانية و(بویکس باتمات) الفرنسية, 
ومدیر قسم السلامة والصحة المهنية بشرکة (صالح) 
للانشاء‌ات. 


0 الشهادات العلمیت: 


٠‏ حاصل على العديد من الشهادات العلمية في مجال 
السلامة والصحة الهنية؛ منها: ۱ 

۰ دکتوراه ی ادارة السلامة والصحة المهنية من الجامعة 
القارية الأمريكية. 

د ماخسقیرق ادارة المنلاقةوالصحة الموتره فن الجامفة 
القارية الأمريكية. 

٠ء‏ دبلوم عال ف إدارة الكوارث من معهد الدراسات 
والكوارث البيثية. 

۰ بكالوريوس هندسة السلامة والصحة المهنية والحریق 
من جامعة کولومبیا الأمريكية. 

ء بکالوریوس الهندسة المدنیة من جامعة مادهاف. 
الهند. 

۰ دبلوم ق هندسة السلامة والحریق من معهد 
اللکنه لوا الود 

۰ دبلوم الحوادث وحساب المخاطر المهنية. 

۰ دبلوم السلامة الموقعية. 

۰ دبلوم الأزمات واخلاء الطوارعع. 


1 الدورات التدرپبية : 


حصل غل العذند من الذؤرات ق مجال السلامة 
والصحة الا فن ا ۱ 
دورة مدرب ادارة السلامة والصحة المهنية (الاوشا) 
الأمريكية, 
دورة كبير مدققى برامج الجودة الداخلى والخارجى. 
ذورة الكوارت الطبيعية:وااصتاعية والذرية: والتعامل 
يا 
دورة متقدمة ق مکافحة الحریق» دورة السلامة الغذائية 
والعلوتاف: ۲ 
دورة الصحة المهنية, وآسا لیب التحکم البیف. 
دورة تصميم برامج التدریب واعداد الحقائب التدريرية. 
دورات متفرقة ف السلامة الانشائية والصناعية. 


J‏ الإنجازات العلمیت: 


أسهيم ٤‏ تطوير الدراسات عبر الإنترنت ٤‏ علوم السلامة 
والصحة المهنية والجودة, 
ودعا للاهتمام بااسلامة والصحة المهنية ٤‏ مجتمعنا 
العربي, وشارك ٤‏ تنظيم المؤتمرات والندوات 
التعريفية لدور أهمية ااسلامة ٤‏ المجتمع. وأسیم ق‌ 
تأسيس وإنشاء العديد من أقسام السلامة وأنظمتها 
بالمقسسات والشرکات والجمعیات. وذشر العديد من 
النشرات التثقيفية ق الصحف والمجلات اليومية حول 
أمور السلامة والصحة المهزية. 

تقدیم خدمات استشارية لعدد من الشركات من 
بينها: شرکة (آریفا) الفرنسية لاطاقة, مشروع (محطة 
جبل علي) لاطاقة الكهربائية شركة (أي جي إم) 
الماليزية لامقاولات, (أمكوس) الإيطالية للفقاولات, 
شركة ري سی جي) الصرذية لامقاولات. شركة (ساركو) 
لامقاولات, شركة (كانسار) التروية, معهد ااسلامة (آولا) 
الأسترای, مرکز (360) لاتدريب الأمريكى. 

تأليف الغدید من الکتب.ق محال السازفة والضحة 
الهنية؛ من بینپا: خطط اخللء الطوارعء والأزمات, 
الکوارث الطبيعية وتآثیرها على الانسان. آنواع الحریق 
وطرق مکافحته, الحوادث وحساب المخاطر المهنية, 
الجودة وتآثیرها على الإنتاج, الإسعافات الأولية. 

عضوية واعتمادات المنظمات الدولية والمحلية 
اخدمات استشارات اتسلامة والضحة المهزية؛ هتي 
إذارة السلامة والصحة المهنية العالمية (لاوشا) 
(05۷۸), جمعية مهندسی السلامة الأمريكية 
(۵۸952), جمعية خبراء السلامة والصحة المهنية 
(۱۱۸5۳), منظمة السلامة والصحة المهنية العالمية 
(50//), منظمة ادارة المخاطر وحسابها «(IIRSM)‏ 
جمعية خبراء الحریق العالمية (۴050۸). 


37 ARABIAN SAFETY January 2022 


التخلص الل 
آلحاده في مراكز الرعاية الصحية 


من من الأدوات 


يقصد بالأدوات الحادة أى آداة 
يمكنيا خدش اا ۱۰۱۱ 
مثل الابر وللشارط, والشکاکات, 
الزجاجات الکسورة, والأنابيب 
الکسورة. والشراتح الزجاجية 
وأغطيتهاء والنيايات الكشوفة 
من ها 00107 
الأسنان, وعد ۱ ۳ 
طربق الابر أو غيرها من الأدوات 
الحادة هل ۱۳ ۳۰ 
وراء تعرض العاملين في منشآت 
الرعاية الصا ۱ ۱۳ 
عن طریق الدم. وأهمها الالتهاب 
الكبدى الفیروسی ی" ۱۱۵۷۲ 
ولاتیاب یی ار 
"سي" "۳۱۵۷ ومرض العوز 
الناغي البشري "الإيدز", وقد تهدد 
الإصابة بأى من هذه الفيروسات 
بالقضاء على ا ا 
أنه من الممكن تجنب العدوى بہا. 


0 م۳‎ = N 0 


أخطار الإصابة بوخز الإبر 
والأدوات الحادة 


تختلف محدلات الاصانه بالرض آثر التعرض للوخز 
بالابر باختلاف الفیروسات. وتقدر معدلات الاصابة 
با ار ان و مات إل ]ات الك 
الفیروسی ”بى“ إثر الوخز بإبرة حوالي 6% إلى 3096, 
بينما ا معدلات الاصابة بالتپاب الکید الفيروسي 

” سي “ بين صفر % إلى 7% بمتوسط يبلغ 3% › 
ی حین یبلغ متوسط انتقال فیروس العوز الناعي 
البشری حوالى 3,0% . وترجع تلك الاختلافات فى 
معدلات الإصابة إلى اختلاف درجات تركيز الفیروس 
في دم الشخص مصدر العدوی. 


تحدث أكثر اصابات الابر عند القیاه ر 

٠‏ إعادة تغطية الابر أو ثنيها أو کسرها. 

٠‏ إدخال إبرة في أنبوبة اختبار أو وعاء يحتوي على 

ادا سس ا م وت اكه 

۰ وضع الأدوات الحادة لارجوية ق آماکن غبر 
مه ها ات ال ۰ 

۰ عند القیام باجراءات جراحية معقدة وخاصة 
جراحات العظام. 

٠‏ التعامل مع الخلفات الق تحتوی على آدوات 
حادة أو عند التخلص من < الخلفات. 

٠‏ حركة للرضی الفاجفة عند حقنیم. 


يد واحده 


(في حالة الضرورة فقط) 


تحدت كثير من حالش الوصابة واوا ی د 
قبام العاملین بتغطبة تلك الاب ومن هنا تعتبر 
التخلص الفوري من الابر دون تغطيتهاء مع مراعاة 
عدم ثف الابرة أو کسرها أو فصلها عن السرنجة 
با كام اليد. 

وعند ضرورة إعادة تغطية الإبرة يمكن القيام بذلك 
رة آمنة باس تخا طريقة اليد الواحدد' 


وفيما يلي الخطوات المتبعة في 
هذه الطريقة: 


ضع غطاء الابرة ۳ (يفضل أن يكون 
الغطاء موضوعاً بطريقة تمنعه من التحرك أثناء 
إدخال الإبرة ثم ارفع يدك من فوق غطاء الإبرة. 


امسك السرنجة بيد واحدة وحاول إدخال الابرة 
عار تا 


سا او دسا تساه تماماً استخده الید 
الاخری لضمان إحكام الغطاء فوق الابرة مع توخي 
الحذر إذ يجب إمساك الغطاء عند مكان اتصاله بجسم 
السرنجة ( بعيدا عن سن اللإبرة ). 


قد يصيب العاملون في الرعاية الصحية بعضهم البعض عن طريق 
الخطأ وذلك عند مناولة الأدوات الحادة أثناء القيام بإجراء جراحي 
ما لذا يتعين مناولة مثل هذه الأدوات بطريقة آمنة تحول دون 
حدوث - 


7 ما تقوم بفعله وعدم التشتت. 

التخلص من جميع الأدوات الحادة ي آوعبة مضادة للثقب 
فور استخدامهاء وتکون تلك الأوعية قريبة من النطقة الجاري 
استخدام الأدوات الحادة فيها. 

عدم کسر الأدوات الحادة أو ثنيها أو قطعہا کما يحظر قص 
تلك الابر أيضا. 

عدم تغطية الإبرة إلا عند الحاجة الاسة لذلك» وعند القيام 
بذلك لا يجوز el‏ اليدين معاء إذ يمكن بدلاً من ذلك 
استخدام طريقة اليد الواحدة. 

عدم ملء الوعاء الستخدم للتخلص من الأدوات الحادة عن 
آخره» إذ يجب إحكام غلق الوعاء واستبداله بآخر عند امتلاء 
حوالي ثلائة أرباعه. 

عدم تفريغ الأوعية الستخدمة للتخلص من الأدوات الحادة, 
إذ يتم التخلص من كل وعاء بما يحتويه باعتباره وحدة واحدة. 
ارتداء قفازات سميكة عند التخلص من جميع الخلفات الطبية 
بما فى ذلك الأوعية الستخدمة للأدوات الحادة. 

مناولة الأدوات الحادة بطريقة آمنة. 
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لت من 1د10 ري عمسم ALMA‏ 


الحادة (صناديق الأمان) لس للجهزة اسسا 


يحظر تماماً التخلص من الإبر والأدوات الحادة ف أكياس القمامة العادية أو أكياس المخلفات الطبية الخطرة لما قد يترتب (ألْمَى) للأمن والسلامة» هي 
على ذلك من |صابة من یحملونها بعد ذلك وانتقال العدوی لهم. مؤسسة وطنية متخصصة و 


آعمال السلامة من الحرائق, 
ومعدات السلامة والانظمة 
الأمنية, تأشّست عام2015 م 
ومن المؤسسات العتمدة من 
قبل الدفاع المدنى. والجيات 
حجمه يتناسب مع معدل الرسمية الأخرى ذات العلاقة 
المخلفات الحادة المنتجة بالمكان. (وزارة الداخلية 1 وزارة التجارة ۳ 

مصنوع من مادة صديقة للبيئة الشؤون البلدية والقروية)ء 

(غير ضارة بالبيئة عند معالجتها). وحاصلة على تصنيف (ب) من 
قبل الدفاع المدنى. 


ماذا نقده؟ 

۲ 5 6 - ترخیص الدفاع الدنی. 

ذو فتحة لا تسمح بمرور الايدي | 9 x‏ را 5 

لکن تسمح بالتخلص من جمو ان واع شمادة سلامة التمدیدات 

الأدوات الحادة (السرنجة والإبرة معاء الكيربائية. : ۱ 
سلاح سكين الترقيع .. إلخ ). - تركيب جميع انظمة الانذار . 

يمكن إغلاقه بإحكام عند التخلص منه. المبكر من الحريق. 
الإطفاء. 


مواصفات صندوق الأمان: 


نحن نفخر: 

قي كل مرةٍ يعودون إلى المنزل 
ms‏ . بأمانٍ كل يوم. 

نظا لإيماننا بأهميّة السلامة, 


a‏ اک مات۔ فشنا ا لطاب 


3 
وه‎ ۱ SYRINGES 
5 


1 الذين لدييم خبرة طويلة في 
ادر مجال السلامة بإدارة واشراف ١‏ 
لت اف 3 کوادر وطنية مُؤهّلة. ۱ 
العدوی - الجزء 


و سار کک (ألسى) لأجم اة ال الاامة والكجماميرات الأمنر ة. 


لاع ظبي فقة بن البراءة - حي المطیف - الریاض - الدع وردية. 
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هي المخاطر التي ينشاً ٠‏ أو یتفاقم الضرر آو الخطر عنها نتيجة عدم توافرها 
2 ي 


النظافة الشخصية من أهمٌ الضروریات والوسائل التي 
يجب أن يتبعها العامل للحفاظ على صحته, وتکون عن 


طريق 
عسل اليدين قبل وبعد العمل جيدًاء وقبل وبعد تناول 
مم 

- تغيير اللابس ا اللوئة من العمل قبل مغادرته, 
والتأكد من تنظیفها قبل ارتدائها مرة ن آخری. 
- التاكد من نظافة الحمامات قبل وبعد استخداما. 
: الترتیب والتنظیم. 
- التأكد من قض الأظافر خصوصًا في مصانع الأغذية. 
- التأكد من عدم تناول الأطعمة الملوّثة. أو تلوّث 
الأطعمة نتيجة عدم اتباع الاشتراطات الصحية لأماكن 
تناول الطعام. 


للهمة للبنية: هی دراسة العلاقة بين العامل 
وبيئة العمل الفيزيائية والنفسية (کللرافق, وللعدات, 
والأدوات), ومتطلبات الوظيفة, وطريقة العمل. 
ويستخدم هذا العلم في تصميم الأدوات وللاكينات 
والوظائف والبیثات. بحيث تسمح باستخدام کفء وآمنٍ 
ومريع للمستخدم. 


يُقصد بمصطلح الناولة اليدوية: استخدام الجسم 
3 لرفع حمولة, أو تنزيلهاء أو ملئہاء أو تفريغهاء أو 
نقلهاء وعندما يتمٌ اجراء هذه للهمة بطريقة خاطئةٍ أو 
بشكل مفرطء فإنها قد تعّض العمال للمخاطر البدنية, 
والارهاق الشدید ابا وأشهرها: إصابة الظهر. 


- التأكد من عدم وجود أي مخاطر على الأرض, 
خصوصًا المواد الرلِقّةء مثل: الزيوت والدهون, وكذلك 
استواء الأرض أسفل الجسم المراد رفعه. 

- تقييم حجم ووزن الجسم الراد رفعه, وطلب 
مساعدة الغير في حال عدم قدرتك على رفعه 
بمفردك. 
- الحرص على عدم حشر أصابع اليد أسفل الثقل, 
أو التعرض للإصابة من الأطراف الحادة, أو سقوط 
الجسم على القدمين. 
- الحرص على اتباع الطريقة الصحيحة في رفع الواد. 


ال شاه اء فریتا ۳۳ الجسم الراد رقعه, 
بحبث یکون الجسم بين القدمین 

2 آمسك الجسم بواسطة العو الکان الأنسب 
للرفع. دا اک عدم انحشار تام آل 


1 تأکد من أن ظهرك مستقيم خلال هذه العملية, 
وطيلة مدة رفع وحمل الچسم. > وتجقب الانحناءء 
واحرص دائمًا على الرفع باستخدام ساقيك. 

4. في حال اشتراك أكثر من شخص في رفع الجسم, 
يتم التنسيق فيما بينيم بما يضمن تناسق الإجراءات 
الحددة آعلاه, E‏ تطابق لحظة رفع وإنزال 
الجسم. 


يجب أن تتوفر وسائل غسيل كل موقع يقوم بتشغيل 

عمال لدة أربعة ساعاتٍ متواصلة. 

یجب توفير تہوية وإنارة كافية للغرف الق تحتوي عق 

TT 

يجب أن تشمل وسائل الغسيل علی التجہيزات التالية 
في الواقع الق یی فيها أكثر من (20) عامل أوعند 

1 أحواض غسیل. أو مغاسل» أو 1 

2. صابون ومناشف. 

3 مياه ساخنة وباردة. 

يجب أن تشمل وسائل الغسيل على التجهبزات التالية ٤‏ 

الواقع الق يستخدم فيها أكثر من (100) عاملٍ» أو عند 

استمرار العمل لأكثر من (12) شيرًا: 

1 آحواض غسيل + (1) اضاق لكل زيادة ٤‏ عدد 

الأشخاص عن (35) شخضا. 

2. صابون ومناشف. 

3. مياه ساخنة وباردة. 


یجب أن تتم تہوية الغرف التي تحتوي على وسائل, للصرف 
الصحي بشكلٍ مناسب» وتزويدها بإنارةٍ كافية, وألا تفتح 
مباشرة إلى جية العمل أو أماكن العيشة. 

يجب أن تکون مُغظاة وأن يتم م عزلہا عن الوسائل الأخری. 
ومزوّدة بأبواب مع آقفال. 

أماكن تستخذم كملا ولحفظ اللابس وتناول الطعام: 
يجب توفير ملاحئ كافية یمکن الوصول إليها بسهولة 
لحماية العمال من تقلبات الجوٌ, ولحفظ اللابس. 
يجب توفير أماكن لحفظ اللابس الوقائية التي تستخدم 
للعملء مع الترتيبات حشب ما هو مناسب وعملي لتجفيف 
هذه اللابس. 

يجب توفیر آماکن لتناول الطعام مُزوّدة بطاولات. ومقاعد. 
أو مصطبات (يجب مراجعة القسم الخاص بالاطفاء بشأن 
وسائل الطبخ). 

3 يجب آن تکون الساکن نظبفة ولا تستخدم كمخازن 
أدوات أو مواد.. . إلخ. 


يجب وضع وسائل الطبخ في 2 مناسبة خارج الباني 
الؤقتة. وفي الحاويات الخاصة بها. 


یجب تركيب أدوات الطبخ بشكلٍ مناسب» وتوفير تيوية 
مناسبة لہا. 


يجب عدم التشجيع عات استخدام موقد غازی؛ حيث 
يفضل استخدام الطباخ الكيرباي. 
یت لإطفاء الحريق في كل موقع يستخدم 


محمد جمال السجان 
مهندس زراعي 
آخصائی جودة وسلامة 


Mohamed.g.elsaggan@gmail.com 
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أخطار محطات توليد الطاقة 


الكهربية التوربينية في 


7 
_- حص 


2/7 


ی 


3 
او ۱۷ 


را 
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إن التوربينات معدات معقدة التركيب, مُكوؤّناتها الميكانيكية 
تم تصنيعها بتجاوزات دقيقة؛ وتدور على سرعات مرتفعة 
جذاء وتتعرض إلى درجات حرارة. وضغوط شديدة؛ ولذا 
عند تجاوز العمر الافتراضى أو عدم كفاءة الصيانة يحدث 
للأجزاء تاكل وأكسدة, وتزيد الخلوصات عن الحد الطبيعي, 


ويعتبر الخطر الأعظم هو فقدان السيطرة على الغازات 
من الوقود والهواء نتيجة حدوث عيوب ميكانيكية, وغالبًا 
يكون عدم كفاءة نظام الصيانة هو السؤول عن انهیار أجزاء 
ميكانيكية للتوربينات الق تسیب الاهتزازات, أو تطاير أجزاء 
بسرعاتٍ عاليةٍ في اتجاه الطرد المركزي إلى كسر في مواسير 
الوقود الق تحتوى على غازات قابلة للاشتعال, كما أن 
الأجزاء التطائرة من ريك الکمروسور قن قضيت الأقراف أن 
تُدمّر إحدى منظومات العمل الحيطة بالتوربين. 

ومن الأخطار على المنصات البحرية: تعض مواسير ذات 


فتحدث الاهتزازات العنيفة, وقد يحدث دمار للأجزاء, وانبيار 
وتسريب للغازات القابلة للاشتعال؛ لذلك يكون الجزء الأكثر 
آهمية خلال إجراء الصيانة هو اختبار وقياس مقاسات 
وتجاوزات وخاصة الأجزاء فى الناطق ذات تركيز الاجهاد 
الشديد؛ مثل: قواعد ريش التوربينات. 


ضغط عال يمر فيها مواد سائلة أو غازية قابلة للاشتعال في 
حالة تعرضها لأجزاء متطايرة من التوربينات بعد تآكل ودمار 
بعض الأجزاء الق تدور بسرعات عالية. 

إجراءات السيطرة وتخفيف الأخطار: يتم وضع أجهزة 
مراقبة للحالة الفنية للتوربينات لراقبة الريش من تأثير 
التاكل الميكانيكي والكيمياني ومن التقادم والكلل والشروخ, 
كمايتمٌ وضع حماية معدنية حول الواسير الق تحتوي مواد 
قابلة للاشتعال. 


وه ات عل شار كا عامل طن 
التشغيل» وجد أن معظم أسباب الحوادث من 
E‏ 
الوقود. وزيوت الصيانة, أو حدوث انفجار نتيجة 
تراکم کمیات ضخمة زائدة من الوقود داخل غرفة 
الاحتراق في فترة بدء التشغيل» وبعضها بسبب 
تاکل رولان البلي, أو تلف عمود الدوران» وتسریب 
الغازات یکون بسبب تلف الیکانیکال سیل. 
وحيث إن جمیع آجزاء التوربینات تکون مرتفعة 
الحرار. وبالتالي تکون مصدرًا للاشتعال إذا 
تلامست مع أي نوع من الوقود. فان التوربینات 
یل رت ساسا | نات ات لا 
(۱۲ سنة), کما آن الحوادث الق سئبتا الک رباء 
کات ات اه CNMI‏ 
تسبب حوالى (٤ا)‏ من الحوادث. 

آخطار التشفیل: یمثل الوقود ذه الضغط الرتفع 
آهم آسباب الحریق -بل والانفجار- في حالة 
التسريب, وتراکمه داخل حیّز محدود. وآماکن 
اا ار ای و 
منپا: الواسیر والبُلُوفء والوصلات الرنة 
والفلانشات, كما أن التسریب للوقود عند ضغط 
عال يحدث كارثة؛ إذ تتكوّن سحابة ورذاذ كثيف 
يشتعل عند درجة حرارة منخفضة, وكذلك وجود 
زيوت الپيدروليك, والزيوت الأخرى تكون وقودًا 
للنيران. 


1 


إن طبيعة عمل آجزاء التوربينات عند سرعات 
مرتفعة. ودرجة حرارة وضغط شديدينء والق 
تعمل بوقود الغاز الضغوط مصدر للمخاطر إذا م 
يتم التركيز على الصيانة الوقائية الجيدة, ومراقبة 
التدهور في حالة التوربينات, والكمبروسورات, 
والعدات التابعة لهاء ولابد من مراقبة التسريب؛ 
لأنّ الوقود الذي یت استخدامه يكون عند ضغط 
مرتفع» ويسبب تسريبه حرائق, بل انفجارات, وهنا 
تظهر أهمية السلامة الق تستخدم آجهزة متطورة 
للمرافة تعمد على الک الاصطاعے ورام 
DL a‏ 


۽ < ار د 


وسي. . 


كود نشر المعلومات الذا 
الخطرة طبقا لمواصفات إدار 


صه بالمواد 
û‏ الأوسا 


Osha -HCS Hazard communication standard 


وجد العام مدى خطورة الواد الكيميائية بعد سلسلة 
کوارث, أخطرها: كارثة (بيوبال) في الهند عام 1984م, الق 
راح ضحيتها (300000 إنسان)» والكيماويات من أخطر 
مسببات الحرائق والانفجارات. وم قد اختيارنًا أن توفر 
الشركات النتجة أو الستوردة للکیماویات العلومات بل 
أصبح إلزامبًا بقوة القانون حسب الكود الصادر عن هيئة 
(الأوشا)ء ودعونا نرى ماذا قدمت هيئة (الأوشا) للعام فى 

هذا الخصوص ِ 
الیدف من هذا الکود هو تحقیق السلامة الکيميائية 
بتوفیر ونشر وتواصل العلومات, وذلك بأن يعطي العاملین 


48 اس لمةالحربية بنایر ۲۰۲۲ 


وللستملکین للمواد الكيميائية لیس فقط الحق في معرفة 
الأضرارء بل أيضًا تفيّم واستيعاب مدى الأخطار التعلقة ب 
من حيث جميع الأنشطة؛ مثل: الإنتاج, والناولة, والتخزين 
وأيضا ضمان توفیر وتحقیق التواصل مع العاملین, وان 
یکون هناك دلیل إرشاديء ویلزم الکود جمیع الشرکات 
لنتجة -بل والستوردة- بضرورة التقييم الدقیق لأخطار 
الواد الكيميائية الق تنتجها أو توفرها للسوق. وأن تعد 
لاصقات تحذيرية على العبوات عليها العلومات الطلوبة, 
وأن تقوم بتوفير هذه العلومات للعاملین, ولیس هذا 
وکشب. بل آیضا توفیر التدریب اللازم. 
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كيف يمكننا اعتبار أن مادم كيميائيةٌ تشكل خطورة؟ حسب كود (الأوشا) يمكن اعتبار المادة 


خطرة إذا كانت تشکل ضررًا على جسد الإنسان, أو خطورة على صحته, أو اختناقاء أو 
غازات, أو ينتج عن استخدامها جزیثات متطايرة قابلة للاشتعال. 
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تحديد الكيماويات الخطرة : 


إن الهدف من هذه الخطوة هو حصر الواد 
الكيميائية, وعمل قوائم لكل ما يتم انتاجه 
أو استيراده, والتسلسل النطقي لذلك یبدا 
من جرد علي لجميع الواد. وتحديد موقعها 
داخل الشركة الصنعة أو اللستوردة» وجرد 
للمكونات الق تتطلب خلط أكثر من مادة, 
وحسب تعلیمات الکود أنه یتحتّم على جمیع 
الشرکات الق تنتج» أو تستعمل. أو نستورد الواد 
الكيميائية آن تقوم بإعداد فوائم جرد وآیضا 
عمل ستة قوائم للمواد الق يتم تصنيفها على 
أنها خطرة حسب معيار التقييم الموجود بالكود 
٤‏ الجزء تحت رقم 9 (e) (1)(i)‏ 08.1200 


ومن أمثلة التصنيفات للمواد الخطرة: المواد 
القابلة للانفجار- والغازات القابلة للاشتعال- 
والغازات القابلة للأكسدة- والغازات الق 

يتم تخزينها تحت ضفط- والسوائل القابلة 
للع الواد الصلبة القابلة للاشتعال- 
الكيماويات القابلة للتفاعل بدون إضافاتٍ- 
والکیماویات الق تزيد حرارتها تلقائكًا بسبب 
الخلط أو غبرها- الکیماویات الق تشتعل 
بمجرد إضافة مياه إليها- مواد الق تسبب تاکلا 
للمعادن- الغبار والذرات والجزیثات التطايرة 
القابلة للاشتعال. 


حسشب تعلیمات الکود آصبح لزامَا علي جمیع 
الشرکات الق تتعامل مع الكيماويات أت توفر 
العلومات والتدریب الکافیین لجمیع العاملین 
والستهلکین بوضع دليل لاصق على العبوات. 
ورسومات توضيحية, وتحذيرات واضحة. 
وتقوم (الأوشا) وغيرها بتوفير مصادر متعددة 
للمعلومات؛ منها: مجموعة خاصة بالعلومات 


الدقيقة عن المواد الكيميائية - ومجموعة أخرى 
عن الخطوات الفنية الآمنة في التعامل, والإنتاج, 
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والتخزین. والمناولة للكيماويات- ومجموعة 
ضخمة عن قواعد البیانات الشاملة عن كيفية 
التصرف عند الطوارئ - والسجل الخاص بالواد 
السامة - وخريطة للأضرار الصحية, ومجموعة 
أخرى عن النشرات الدورية وأسلوب التواصل 
لنقل العلومات, وغيرها من الراجع الهاتلة الق 
توفرها هيثات عالية؛ مثل: (الأوشاء والنبوش؛ 
وغیرها). 


نظرا للأخطار الهائلة من التعامل مع المواد الکيمياتية تم إصدار 


كود السلامة الكيميائية الخاص بالمعلومات بواسطة هيئة (الأوشا) 
- ويتضمن مواضيع غاية في الأهمية؛ على رأسها: عملیه التفییم. 
وتصنيف المواد الخطرة والأكثر خطورة, > وتحديد الكيماويات الأكثر 
خطورة. وتوفير مصادر ضخمة للمعلومات والأآبحاث .وضمآن التواصل مع 


العاملين والمستهلكين. 


المصاد: 


50 السسلامة العرد ۱ ۱ ۲ 


© ۸ سک ماکس: +5335567-6-971 


شركة التضامن لتجارة 
معدات الأمن والسلامة 


شركة التضامن لتجارة فعدات السلامة (تاسکو). ومقرها الشارقة. 
تأسست عام 1972م. وهي جزء کبیر من مجموعة الشرکات المملوكة محلیا 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


وهی تعمل فى مجال صناعات متعددة الاستخدامات. تتراوح بين النفط. 
والشحن. والسفر والسیاحة. والسیارات. والتي تشمل الم وزع الوحید 
لسیارات (نیسان) في (آبو ظبی) و(هارلي دافیدسون) في الإمارات 
العربية المتحدة. ولدینا فریق من المهنیّین الفدزبین تدریتا عالياء والذین 
یمکنهم التفکیر في اسعاد العملاء. والتفاعل بسرعة. وتقدیم آفضل 
الخدمات للحفاظ على الأداء العالي للمؤسسة ککل. 


ويمتلك فريقنا الخبرة لمساعدة موسساتك فى تلبية جميع احتياجانك 
من ملابس السلامة والحماية. 


العنوان: منطقة الشارقة الصناعية. الشارقة. الإمارات العربية المتحدة. 
رقم الهائف: +5335563-6-971 البريد الإلكتروني: 52165©1356010136.26 
الموقع الإلكتروني: 25001116.00117]. ۷۷۶۷۷۷۷ 


المتنزهات الترفي فيهية هي مواقع بها العديد من عوامل الجذب المصمم ۵ 
عن ضيوفها. يمكن أن تشمل مناطق الجذب فى الحديقة الألعاب النزيهة ‏ 
المثيرة والمغامرات ذات الطابع الخاص وغير ذلك. على الرغم من أن 
هي وجهات ممتعة لا تهدف إلا إلى الاستمتاع , إلا أنه لا يزال مز 
الحوادت , ويمكن أن ينمرف يوم ممتع في مدينة الملاهي 


أماكن جديدة بعيدة عن المألوف , قد يكون من المفيد أن تكور 


المخاطر المحتملة حتی تتمکن من ضمان سلامتك أنت وآحبائك. 


تمیل إصابات مدينة اللاهي الق تعرضها وسائل الاعلام إلى أن تکون خطيرة وشديدة 

> اله ت لذ للم فين الك فى أن تسه بخزون الحا دة عضوم ادات 

مد الترفيبية الختلفة. ومع ذلك » فإن إصابات مدينة لللاهى ليست شائعة كما يعتقد 

ى شيو الك رون هام 2017 ,كان هناك ما قدرد 9 و إضابة لكل ملدون حضون هن دين 

جمیع الاصابات , كانت اصابات الرأس والرقبة والظهر هي الأكثر كبوا بالنظر إل 

عدد الأشخاص ف الدولة الذين يرتادون للتنزهات يوميًا » فان هذا العدد ليس كبيرًا. 

تحدث الالاف من إضابات مدينة اللاهی كل عاد ولكن ق النطاق الكبير للأشياء , لا 
تعتبر إصابات مدينة الملاهى شائعة للغاية. 1 


م 


حوادث اللاهی 


١‏ الأساب الشائعة 


, لحوادث الملاهى: 


اتخاذها لضمان 
السلامة: 


یمکن إن تحدث حوادث مدينة اللاهي لعدة آسباب, ففي بعض الأحيان يقع اللوم 
على اللاعب في سلوکه التهور, أو عدم استجابته للتعلیمات, وف أوقاتٍ آخری یکون 
عمال اللاهی أو آصحاب العمل مخطئین بسبب اهمالهم. وغالبًا ما یکون الفشل ف 
فحص الألعاب بشکل صحیح, أو تدریب العمال بشکل مناسبء أو توفیر إشرافٍ شامل 
على الالعاب, أو ملاحظة الیکانیکا العيبة وهذه هی آلاسباب الرئيسة لکوارث اللاهی: 
إذا استجاب اللاعب للاتجاهات بشکل صحیع, ولکنه ما زال مصایّاء فمن الحتمل أن یکون 
الجانی هو فشل مدينة اللاهي في توفیر بيئةٍ مَنة. 


للبقاء بأمان قدر الإمكان في مدينة اللاهي , من الضروري احترام قواعد للتنزه واتباع جمیع 
التعليمات الق يقدمها العمال. بالاضافة إلى ذلك , يجب عدم التردد ابدا ف ابلاغ السولیین 
باللاهى او لله ا5ا لمحظ ای عنصر خط على السلامة سواء كان الأفر تعلق بلعبة أو مدرد 
سلوك من شخص آخر أو ان شيئا معطلا فيجب ابلاغ العامل فورا . 


يمكن أن تحدث حوادث مدينة اللاهی لأسباب متنوعة. وبالتالی , فان الشخص الذی تحمل 
السوولية عن حادث یختلف تمامًا بناءٌ على الظروف. على سبیل الثال , إذا أصيب شخص 
بسیب دقل العامل ى ضمان سللمته , فسیتحمل کل من العامل وصاحب العمل السقولية. 
دمع ذلك :ذا تجوق عامل السلامة مات الإضابة نائجة عن عبت هانگ تخل 
الشركة لاضتعة السؤولية بدا من ذلك. ليذه الأسباب, يتظلي تخد للسؤولية ق خوادت 
مدينة الملاهى تحقيقا شاملاً أولاً. ١‏ 
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ما هي الضلة بين اتخاذ القرا 


الإجاية: 

خلال رحلق في مجال الصحة والسلامة 
والبيثة ٤‏ مختلف القطاعات. كنت 
أتساءل إذا کان شخض ما يعرف ما هو 
الصواب. وما هو الخطاء فما الذى قد 
يجعله يختار في بعض الأحيان اتخاذ قرار 
خاطئ غير آمن؟ 


وبصرف النظر عن جميع النظريات لتحليل 
عوامل الخطأ البشري, فقد وجدت أن 
للسؤقين هم أفضل الأشخاص- الذين 
يمكنيم الساعدة فى تفسير ذلك بسبب 
دراساتيم حول كيفيّة اتخاذ الستہلك 
لقرار الشراءء والق وجدت أنه قد تساعد 
٤‏ قَيْم سبب اتخاذ بعض الأشخاص 
قرارًا غير آمن. 


4 الس لامةالخربية بنابر ۲۰۳۲ 


مشار کات الأعضاع 


وف عام 1968م» حدد الباحثون (كولت, وباکویل, وأنجيل) 
كيفيّة اتخاذ العميل قرار الشراء في خمس خطواتٍ على 
النحو التالي: 


1 - ات رن التعّف على الشكلة. للشكلة. ٩‏ 


4 
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وبالقارنة مع مُتّخذ قرار الخاطرة بالفعل غير الآمن» فقد 
وجدت الأمر مشاببًاء ودَغنا نفکر ٤‏ هذا السيناريو: 
بينما يقوم الغي بإجراء تثبيت وحدة كيربائية بجوار حفر 
عمیق له حواجز, آلقّی بأداته داخل هذه الساحة الضبقة 
الحصورة. 

ومن الْؤّد أن الغئ يعرف آن الدخول ال الکان الحصور 
بتطلب تصریکا حديدًا مع احتياطات السلامة: 

01 تعرف الفق على الشکلة. 

عمل خاص بدأ في البحث عن العلومات» وعرف آنها 
مكان ضبق, ويتطلب تصريحًا. 

[ق]يقوم بتقييم طريقةٍ بديلةٍ أخرى للحصول على أداته 
دون المرور بعملية تصريح العمل. 

4 قرّر الجازفة والقفز بسرعةٍ إلى الكان الحصور دون 
سابق إنذار. 

3بقيم الوضع بعد أن قفز وخرج» هل لاحظه أحدٌ أو 
لم يلاحظه أحدٌ؟ 
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الآمن واتخاذ قرار السراعء کمستهلل؟ 


ویمکن أن یکون دور التدابیر الوقائية واضكًا قبل الخطوة 
رقم (3)؛ ليتمكن من اللحاق بها قبل قرار الدخول, ویمکن 
ان تساعد مراقبة موقع العمل في منع الخطوتین رقم (3, 
4 ویجب اتخاذ اجراء تصحيحي للخطوة ۶ (5). 

نحن نتعامل مع البشر الّذین لدييم عقول, ومشاعر 
ومواقف مختلفة تتعامل بالطريقة الق یتصرّفون بہاء 
ويمكن أن يساعد تقدیر الإجراءات أو التصرّفات الحتملة في 
حمایتہاء وتوفير مكان عمل أكثر أمانًا وهذا ما وجدته من 
ارتباط طريقة التفكير بين صانعي القرار. 


والصحة الهنية ومصحع 
امتحانات کورس النیبوش 
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يتيح لكم المعهد العربي لعلوم الشلامة 8155 خدمة الرّد 
1 و دا وه إن 4 ۰ ٠.‏ 3 ۰ “2 0 عن إجابات ل 5 الل o‏ 
توه فقط إلى بريد الق زاعو اترك سالك ات نس ره 
مرفقا بإجابته خمن سلسلة "اسأل 5 تجيب". 


۱ +X 


الم لامة العری ۱ ا 2( > 


سؤال: 


ممكن تقرير بسيط او دراسة معينة او بحث عن اسباب تفجير مرفاً بيروت وماهي الوسائل 
التاحة لشروط السلامة قبل التفجير؟ هل هنالك تقصير مما أدى إلى الانفجار؟ 


وقعت هذه xm‏ ۷ نت » لانفجار شحنة من (نترات الامونیوم), والق قدرت ب (2750 
طنًا)ء مُخْرّنة منذ ما يزيد عن ستة أعواجٍ في أحد مستودعات مرفاً بیروت. 
تعتبر صحيفة بيانات السلامة (Material Safety Data Sheet)‏ , والق يتم اختصارها 
إلى (505/)- الوثيقة الأهم الق يجب أن تصاحب أي مادة كيمائية خطرة منذ خروجها 
من الشركة الصنعة, وأثناء نقلها أو تخزينها أو استخدامياء حيث إنها تحتوي على 
اا والبیانات كافة الخاصة بای مادة كيمائبة, وینبغی آن تکون صحيفة بیانات 
السلامة متاحة للاطلاع عليها من خلال نسخ مطبوعة في موقع العمل, أو من خلال موقع 
الشركة الصنعة على الإنترنت. 
بعد الرجوع إلى صحيفة بيانات السلامة (115105) الخاصة بمادة نترات الأمونيوم نحد أن 
الشبب الرئيك ٤‏ حریق پبروت هو التقصير والاهمال ي اتباع إجراءات السلامة عند 
تخزين مادة نترات الأمونيوم, حيث إنيا تحتاج اا ۳ مکان بتمتع بتهویة ‏ دائمة, وان يكون 
مصنوعًا من مواد غير قابلة للاحتراق. وكذلك يجب تخزینها بعيدًا عن ئ مصدر للحرارة 
أو الاشتعال. 
كما أن عدم دراك العاملین بمرفاً ببروت بمثل هذا الأمر جعلية یقومون بأعمال لحام 
بأحد العنابر القريبة من مخزن هذه المادة. وذلك حسب إحدى الروايات الذكورة؛ مما مقا 
تسبّب في الكارثة الكبرى؛ لذاكان لابد من تأمين عملية اللحام بشكل أكبر, أو أن يتم نقل 
شحنة نترات الأمونيوم إلى مکان أكثر أمانًا. 


£ 


سؤال: 


عند حدوث الحريق في الستشفی, ماذا يجب علي أن أفعل ك (فق سلامة وصحة مهنية)؟ 


عند حدوث حريق - لا قدّر الله- عليك بالتالي: 

* قم بتشغيل نظام إنذار الحريق في البق, واتصل - إن استطعت - بالدفاع الدني على الرقم (998). 
* اخرج من المبى بسرعة. 

* لا تستخدم الصاعد أبدًا. 

* انزل على الارض, وازحف إلى خارج المبف. 

* قم بتغطية أنفك وفمك بقطعة مبللةٍ من القماش 


لدخان الكثيف والغازات السامة e‏ - غالبًا 0 الأعلى ؛ لذا ابق دائمّا أسفل الدخان. 


* لا تدخل ,لليف إلاإذا أن لك السئول عن الطوارئ بذلك. 
* يجب تأكد أفراد فرق التطوعين من الأتى 

- معرفة ۱ f‏ الاطفاء ا اب علا كما 

- فصل التبار الكهربائي» وتشغیل مصدر الإنارة الاحتباطي. 

- غلق مصادر الغاز, ` ۱ 

- إيقاف تسیل آلالات آليکانيکيه وااصا 160 

- الحفاظ على مخارج الطواری بحالة جيدة وخالیة من أي عوائق للإخلاء الفوري. 
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تدريب واستشارات الصحة والسلامة 
7 أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - 

۰۰۳۳/۰۹ ۳۳۸ - ۳ 
info@smisr.com 


تدريب واستشارات الصحة والسلامة وتراخيص 


۷ 
۱۱۲۵۵۲۲۱۱56-0 


تدریب واستشارات وخدمات السلامة والصحة 
الهنية والجودة وحماية البيئة والأمن والاطفاء. 
2-۸ ۰۱۳/۱۳۳۵۱۰۳۳ 

[۱۱۲۵ )8 05 ۱۵۱۷/۱0 0 ۱6۳0 


تدريب واستشارات الصحة FETT‏ 
برج الروضة بجوار دائري 0 وشرق محطة مترو 
المرج الجديدة - القاهرة - 

برچ الياسمين خلف هايير مركت بن بنده أول مكرم 
عبید - مدينة نصر - القاهرة - 

موس[ راسم .].م.. \ .سرس بسع || ا 
www.safegeneacademy.com‏ 
safegeneacademy@gmail.com‏ 


برج الرحمن شارع ۲۳ يوليو - بور سعيد - مصر. 


شركة الاستشارات 
البيثية والخدمات 05 ل 

استشارات الصحة والسلامة والبیثة والجودة 

والاشعاع. 

۲۳شارع کلیه البنات من شارع النزهة - 

هیلیوبولیس - القاهرة - مصر 

۰۱۰۰۱۷۸۸۹۱۷۱ - ۳۵۳۲۱۰۰۰۸ -- ۳ 

info@ecs-eg.net 


7 آحمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - 

۰۱۰۳۳/۱۰۵ ۳۳۸ - ۳ 
info@smisr.com 


الاختبارات والتفتيش والعايرة وإصدار 
الشهادات السلامة والصحة الهنية 
مصر. 

۱ ۰ 
info@first-env.com 


SGS Academy 


مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق 
والاعتماد والتدرييب الليى. 

9 شارع أحمد كامل متفرع من شارع اللاسلكى 
> العادی الجديدة , القاهرة .مصر 
۳۰۳۳/۳۳ 

8 5ع 5. ۱۷۷۷۷۷۸۷//: ۱۱۲5 


الدور الأرضي - برج رقم ۱۰10 - آمام کارفور 
العادی - القاهرة- مصر. 

۰۱۳۷۰۱۱۱۱۷۳۱ 

6.2 0 


info@trustmasr.com 


تقدم أفضل الحلول التكاملة ٤‏ "۳ مكافحة 
الحريق من خلال تقديم أحدث الأنظمة المتطورة 
۷شارع خليل مطران - سابا باشا - الإسكندرية 
کر 

۰۱۳۳۱۳۳۸۵۶۵ - ۸ 
info@mincofire.com 


تدريب واستشارات ورفع كفاءة العاملين ي بیثات 
العمل الختلفة 

| برج زمزم الدور الأول - شارع الدكتور جد بدير - 
بجوار فندق الحرم كليوباترا - الإسكندرية - مصر 
+P.PWoEPOVAP/ +‏ 
www.falcon-institute.com‏ 


موزع معتمد لشركة بافارياء أنظمة إنذار وإطفاءء توريدات 
عمومیة, استشارات هندسية, تركيبات كيروميكانيكية, 
مهمات آمن صناعي. 

قطعه ۷٤‏ »مجاورة 1Ã‏ »العاشر من رمضان» > مصر . 

۷ / اهماما 
۸ ۷۷۱۵۲۵۸۵۵ 
Www.sparx-engineering.com‏ 
info@sparx-engineering.com‏ 


توريدات وتركيبات وصيانة جميع معدات 
السلامة ومكافحة الحريق وعمل الخططات 
وتنفيذ الشاريع. 
اشارع والى المنيب - الجيزة - 

۰۱۵6۰۵۷۱۷۳۳ ۰۸ 
۳۰ ۳۳۵/6۳۷۰ 


ار 


شركة مصممة, منتجة» ومسوقة لجموعة کبیرة من 
0 وت اطا الحرانق بانب نهديم الاستشارات 
سية و التدرت . 

للركز الرئيس: شارع جسر السويس - للنطقة الصناعية - 
ار طريق دالا ال اناف ده 
+P.PPIAP-1-£/0/1-19EE‏ 


info@bavaria-firefighting.com - customer. 
service@bavaria.com.eg 


mamas Fire shield 
کک س‎ 


تعمل ف مجال الأنظمة التكنولوجية (إنذار الحريق 
- مكافحة الحرائق - مهام الأمن الصناعي) وموزع 
بأنواع مختلفة 2 آنظمة الانذار والاطفاء " 


مصر. 
1ت EI‏ 
contact@fireshieldegypt.com‏ 


سر کة الانظمة المتطور 6 ۱ ۳ 


شركة متخصصة ي تصميم وتصنيع وبيع وخدمة 
معدات الاختبار الفريدة لتقییم الخصائص 
الفيزيائية, كلدك الوقود ومواد التشحیم. 
الإسكندرية - مصر. 
(+)P-11-AOEE1‏ 
www.adsystems-sa.com‏ 
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مة 


شركة متخصصة ف استیراد معدات الحریق والدفاع 
الدني من أوروبا والهند والصين. 

۸ ش جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة. 
۱ (+) 
www.albtran.com‏ 


تقدم العدید من الخدمات التمبزة؛ سس 00 
مكافحة الحرائق , توقبر جمیع شبکات الاطفاء 
والأنابيب وفق ۳ العاییر وآنظمة الدفاع الدنی. 
۸ مجمع الفردوس. طريق النصر, مدينة نصر, 
القاهرة. مصر. 

۲۰۱۰۰۱۰۹۳۱۶۳ /+ ۳۰۴۳ 0ن سبع‎ 
info@mep-ls.com 
www.mep-ls.com 


تقديم الدورات التدريبية والاستشارات 7 
الختلفة فى مجالات السلامة والصحة والبيئة 
والجودة آلهنية. 

١١‏ إسكان شرق صقر قريشء العادي الجديدة, 
القاهرة. مصر 

۰ e 
info@osheqplanet.com 


/ Consultancy 


تقديم الاستشارات والدورات التدريبية ٤‏ علوم 
السلامة. 

بى - الإمارات العربية التحدة. 
 - +9۱۷ ۱۵۳9۳۹۳0‏ رسرسر + رسرع. 
customercare@saferfiresafety.com‏ 


تعمل الشركة ف العالجة ضد الحریق, وأنظمة 
مكافحة وإنذار الحريق. 

شارع الكنيسة, بجوار الكلية البحرية. مدينة 
الأمل, طوسون, الإسكندرية» مصر 
.‘|PVAVIOIVE‏ 
INFO@ALEXFIRECO.COM‏ 


mm) Fire Triangle 


الوزع العتمد للعديد من الشركات الشہورة الق 
تغطي جميع مجموعة أنظمة الحماية من الحرائق. 
۹ ش الشيخ علي عبد الرازق. مصر الجديدة, 
القاهرة. مصر 

+۳۰۱۱۶۱۱۱۱۱۷۷ / E ۱-۸ 
sales@firetriangle.net 
info@firetriangle.net 


متخصصة فى صناعة معدات مكافحة الحرائق. 
النطقة الصناعية (۱۳)- الشارقة- الامارات. 
ص.ب/ ۲۳۶۲۱ 

+ ۰ 
۷۷۷۷۷۷۰۸ 


إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. 
منطقة جبل على الحرة - دى - الإمارات العربية 
ا : و 
۱ ۰ ۱۳۳۳۸۱۱۵۶۹۷۱ 
Info@nafcoo.com‏ 


-=RNATIONAL 
GINEERING 
SULTANTS L.L.C & 


توفر الخدمات والاستشارات ق ۳ 7۳۳ 
من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة ٤‏ لبان 
والسكك الحديدية وخمة النفط. 

برج الوحدة - شارع هزع بن زايد الأول - أبو ظي - 
اا العربية التحد 
+ 
۰ 66۰60۲۲۱-۰ ۲0/83۲۲۱۵۲1 ۱۱ 
۸۱( 2 _ 


شركة رائدة ف مجال الحماية من TET‏ والپندسة 
والتوريد والخدمات. 


مدو ا دی "ال مارك 9 
التحدة. 0 

صندوق برید: 0008 - آبو ظی - الامارات العربية 
التحدة. 3 


٩6۰ 00۶۷ م‎ ٩۷۱ ١999 ۳۶۷۱ ع‎ ٩۷۱+ 
safety@emirates.net.ae 


شركة تنتج أنظمة ومعدات مكافحة کا ذات 
سوت العالي. 

شارع ۳ ب - دبي - الامارات العربية التحدة. 
7 لاله 
support@bristol-fire.com - sales@‏ 
bristol-fire.com‏ 


تدير وحدات التدخل السریع للدفاع الدنی ۳ دولة 
الامارات :۰ تقدم الاستشارات وخدمات التدریب. 
شارع الشیخ زايد بن سلطان - آبو ظي - الامارات 
العربية التحدة. 

+6۱ ۱۶/۱/۱۹ ۵۳۰۱۷۷ ۰ 
info@emiratesfire.ae 


مصنع الامارات لعدات مکافحة الحرانق (FIREX)‏ 
ابتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالبة لعدات 
مكافحة الحرائق. 

النطقة الصناعية ۰۱۳ الشارقة » الإمارات العربية 
التحدة. 

+ ۰ 
info@firexuae.com 


تتولى توريد وتركيب وتشغيل و 

إنذار الحريق ومكافحة الحرائق ا م التحدة. 
دی : صندوق بريد: ۸0۸۰ع - +۹۷۱٤۳٤۰۸٤۲٣٥‏ - 
dubai@starssafety.com‏ 

الشارقة: صندوق بريد: 20۸۳0 - +۹۷۱10٤۲٤۳7۰‏ - 
starfire © 6‏ 

أبو ظي : شارع السلطان بن زايد الأول . 
starsafe@emirates.net.ae - ٩۷۱۳۶۶۳۱۶۱۰‏ 


متخصص و التدریب على السلامة ی صناعات 
النفط والغاز والصناعات البحرية 

منطقة الصفح الصناعية 5 وطی- الامارات 
العربية التحدة. 

+۳۵۵۵ عم.‎ 
enquiry@etsdc.com 
sg.com@etsdc.com 


EJADA Safety 
Consultancy and Training 


تقدم الاستشارات والبرامج التدريبية للسلامة من 
الحرائق. 

صندوق بريد/ ۷ مبی انجازات الطابق الثاني 
أبو ظيء الإمارات العربية التحدة. 

7۳۳۲۲۰۰۰ ۳ ٩۷۱+ 
۱۱۲۵۵ 2 6 


أطلس سيفق برودکتس 
(آي. إس. بي) 


¬ 


شركة متخصصة فى معدات ومتطلبات السلامة 
دبى- الإمارات. 
ص.ب/ 00س 
www.atlas-uae.com‏ 


الأمن والسلامة ذ. ۳۳ 


شركة متخصصة ق مجال تجارة معدات 
ومنتجات الأمن والسلامة الشخصية. 
الشارقة - الإمارات. 
ص.ب/ ۳٤۳۸۱‏ 
“QV ۳‏ 

0 35]. الا نالا نالا 


شركة متخصصة قي توريد وتركيب وتصميم 
واختبار وتشغيل وصيانة أنظمة مكافحة 
الحرائق والسلامة والأمن. 

برج البطويور - حي الصفا 8:6 الدمام ۱۱ع۳۱ 
للملكة العربية السعودية 


www.heba.com.sa TIIPAIIAE-- 


وتر الابناء 

لأدوات السلامة 
توريد وتركيب أنظمة الإطفاء بالغاز 
موزع معتمد ۳۱۲6 0600۳۶۳ - 5۲۶۷0 
Alarm -FIRE PRO - TYCO‏ 
جدة-الرياض - السعودية. 
۷+« 
info@wbe-safe.com‏ 


إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. 
منطقة جبل على الحرة - دى - الامارات العربية 
0 : و 

۱۳۳۳۸۱۵۵۹۱۷۱۰ ۱ 
Info@nafcoo.com 


شركة مصنعة لمنتجات الحماية من النا؛ مثل: 
الرشاشات. والصمامات. 

دیی- الإمارات. 
ص.ب/ 0۸۰۶ 
www.aikah.com‏ 


للمصاعد وأنظمة السلامة. 
۸ شارع ابن خلدون - الدمام - السعودية. 
۹ -- ۰۱۳/۸۱۳۰۳۳۸۵ 

thetpelevator@ gmail.com 


متخصص ي صناعة العادن وتوزيع منتجات / 
خدمات إطفاء الحريق . 

طريق الخرجء الدينة الصناعية الجديدة, الریاض. 
۵ الملکة العربية السعودية. 
+911 )1( ۲1۱۵۰۲۱۱ 
www.alkhalefahfactory.com‏ 
info@alkhalefahfactory.com‏ 


0 هک 
یقوم الرکز بتوفير برامچ تدريبية احترافية ومتخصصة 
وبمجالات متنوعة منها دورات الامن والصحة 
والسلامة . 


شارع الأمير تري بن عبد العزیز عمارة للوسی الدور 
الأول » الخبر - السعودية . 

9۳ ۹ 

actksa.com - 0 


info 


FIRE SCIENCE 
ACADEMY 


توفر أعلى جودة واحترافية وأحدث حلول التدريب 
على السلامة الصناعية والاستجابة للطوارئ 

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية 
7 
۲93۵-10 ۵) ۱۱۲۵ 


الشركة السعودية الالكترونية - 
للتجارة والقاولات الحدودة 
تقدم قسماً خاصاً بخدمات تصمیم وهندسة 
وتوريد وتشغيل آنظمة السلامة والأمن وأنظمة 
الجهد النخفض الأخرى. 
الراكة حائل سنتر- جسر الخبر- الدمام- 
ص-ب:۷1۱۹۸ الخبر۳۱۹۵۲ - السعودية. 
۱ ۱۳۷۷+ 
Info@setra.com.sa‏ 


شركة متخصصة فقي مجال مكافحة الحريق والانذار 
المبكر ضد الحریق." 

طریق الدينة الطالع, مرکز الهمویش. الدور الثاني 
مکتب (۲9) - جدة - السعودية. 

+2۰۰ 
www.powerof.sa 


Green World Group 
مركز العالم الأخضر الدولي‎ 


تقدم مجموعة واسعة من حلول ا عن الصحة 
والسلامة والبيئة والخدمات الاستشارية ي جميع أنحاء 
الشرق الأوسط والهند وأفريقيا. 

۱ - آبراج الأعمال » شارع اللك عبد العزیز, مدينة 
الجبیل » الملكة العربية السعودية. 

+0۳10۰0۷۶۶۳۰۶ ۱ ۰ 
info.saudi@greenwgroup.com 
info@greenwgroup.com 


أكاديمية العرب للإطفاء 
والسلامة والأمن 

أول أكاديمية عربية متخصصة للتدريب على 
الأمن والسلامة من الحرائق تحت إشراف الوسسة 
السعودية للتدريب التقق والهف. 
صندوق بريد:/اسهزه|سا - جدة1618 - الملكة 
العربية السعودية. 
٩77۱۳ - 3۳710۹10 , 71۰/۸۰۵۳۱ ۳۷۰۳۵‏ + 
info@afssac.edu.sa‏ 


توريد وتركيب وصيانة أنظمة الحريق. 
حي الصيف - شارع ظبية ابنة البراءة - 
الرياض - السعودية. 

٩۳۱7100۱۷۱۷۷۲۱۱۳ - ۷۶ 
info@alma.com.sa 


شركة الأمواج الماسية للسلامة 


تقديم الخدمات عالية الجودة التعلقة بوسائل 
الأمن والسلامة للصناعات ذات الصلة من 
ال ی ی له 

شارع التحلية, برج الكعكيء مقابل إيكياء جدة, 
پا ال اك 


۰۹1109۷0۳۳۲۳۲ / ۰ ۹ 


ترفبوا النسخة التانية من مسايقة 
السلامة العربية 2م 


بعد نجاح النسخة الأول من مسابقة السلامة العربية. وتكريم الفائزين فى مؤتمر السلامة العري الثاني- 
ُقَدّ العهد فرصة للمبتکرین, وأصحاب الأفكار الابداعية, والباحثین من كافة آنحاء النطقة العربية عن 
طريق النسخة الثانية من مسابقة السلامة العربية 2م لتقدیم أفكارهم ونماذجمم الأوليّة 
المتميزة أُواجية التحديات العالمية فى مجالات السلامة. وتيدف هذه المسابقة إلى النپوض بالجتمع 
العریی. ورفع قيمة البحث العلمي والابتكار في علوم السلامة المختلفة. 


بمجموع جوائز مالية تصل لأكثر من 10000 دولار 


د اعد عضوية متميزة 
3 لمدة ثلاث سنوات تدم ار 
على الموقع افائزين ٤‏ و كلمة في مؤتمر 

السلامة العربى 
الإلكتروني الخاص الثالث 2022 


بالعید 


-يجب أن يكون عمر التقدم آکبر من (18 عامّا). 
وب ی فكرة ي . -هزه السابقة متاحة أمام جمیع الجنسیات العربية. 
اااي جال كدوم المبلامة -يمكن تقدیم الطلب من قبل فردء أو فریق يصل إلى (5 أعضاء) 
ا لال ا ااا کح أة 
لتطبية ات الذكية کب اسجیت 9 - اسیلمات -لا يمكن لمتقدم الشاركة بأكثر من فريق أ بأكثر من مشاركة. 
ف لتقدم للمسابقة مجاني لأعضاء العهد العر بي لعلوم السلامة 
مع الدول العربية), بحيث يسهم أي منہم 
قطاعات السلامة المختلفة. e‏ أن يكون جميع المتقدمين للمسابقة لدييم عضوية سارية 


فثة الباحثين الشباب/ : لعرفة القواعد الإرشادية الخاصة 


ت الباحثة الشار فئة كبار الباحثين. بكل فثةٍء تابعونا قي الأعداد القادمة 
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يمكنكم التواصل من خلال : 
Info@aiss.co‏ 7 (م؟) 


7 az ”17ل‎ ar ۳اه‎ ۸2۳ 2 ٠. ۰ 7 MF GD GY Gy u am 
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